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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1998. 


- Ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali 
del personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nelle strutture centrali e periferiche del Ministero di grazia 
e giustizia. 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1997, registrato alla Corte dei conti il 
28 maggio 1997, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 227, con il quale è stata determinata la dotazione organica 
complessiva del personale dirigenziale, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero di grazia 
e giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, stabilendone per ciascun provveditorato regionale 
la consistenza organica da ripartire successivamente tra le strutture penitenziarie ricomprese nelle circoscrizioni 
territoriali dei provveditorati regionali; 


Visto il comma 3 del predetto decreto, con il quale è stata data facoltà al Ministro di grazia e giustizia di 
individuare con proprio decreto, nell’ambito di quelle stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 23 aprile 1997 ed in relazione alle esigenze operative, le consistenze organiche del personale delle strut- 
ture pemtenziarie periferiche ricomprese nei singoli provveditorati regionali il cui contenuto è da recepirsi, a fini 
ricognitivi, in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 


Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1997, registro n. 2 
Grazia e giustizia, foglio n. 196 con il quale, in attuazione della riserva prevista al punto 3 del sopraindicato 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è proceduto alla ripartizione territoriale nei singoli istituti, 
uffici e servizi del personale dell’amministrazione penitenziaria; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale ha delegato il 
Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuitegli in materia di pubblico impiego; 


Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali del 3 marzo 1997, registrato 
alla Corte dei conti il 22 marzo 1997, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 84, con 1l quale le funzioni oggetto della 
delega di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 in materia di determina- 
zione delle dotazioni organiche, relativamente alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, 
possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli; 


Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: 


Decreta: 


1. E recepito il contenuto del decreto del Ministro di grazia e giustizia 31 luglio 1997 citato in premessa con il 
quale sono state ripartite negli istituti, uffici e servizi dei singoli provveditorati regionali le dotazioni organiche 
del personale dell’amministrazione penitenziaria nei limiti di quelle individuate dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 23 aprile 1997 per ogni circoscrizione territoriale dei provveditorati regionali. 


2. Per effetto della ripartizione effettuata con il predetto decreto ministeriale 31 luglio 1997, la Tabella A, 
Quadri 1, 2 e 3, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1997 è sostituita dalla 
Tabella A, Quadri I (dotazione organica globale), II (dotazione organica del personale degli Uffici centrali del- 
l'’amministrazione) e III (dotazioni organiche del personale delle strutture penitenziarie periferiche), allegata al. 
presente decreto di cui costituisce parte integrante. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 


Roma, 29 gennaio 1998 


p. I! Presidente: BETTINELLI 


Registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 1998 
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 147 
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Tabella A 
Quadro | 
Ministero di Grazia e Giustizia . 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
‘ Dotazione organica del personale 
Qualifiche dirigenziali 
Dirigente generale - livello C 5 
Dirigenti amministrativi 
(1) Dirigente superiore 21 
(1) Primo dirigente 47 
Totale 
Dirigenti tecnici . 
Dirigente 2 
Dirigenti sanitari 
(1) Dirigente superiore 2 
(1) Primo dirigente 3 
Dirigenti per il servizio sociale 
(1) Dirigente superiore 9 
(1) Primo dirigente 10 
Totale CA 
Dirigenti informatici 
Dirigente 1 
Totale 3. 
Qualifiche funzionali 
Codice Profili professionali Dotazione 
denominazione . SI PIO iii organica 
Nona qualifica funzionale 
UA Direttore amministrativo 1 
13/A Direttore amministrativo contabile 53 
28/A Direttore statistico 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 186 
211/A Architetto direttore coordinatore 1 
224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 
226/A Direttore medico coordinatore 5 
230/A Psicologo direttore 1 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 37 
ZATIA Direttore coordinatore di area pedagogica SÌ 
248/A Direttore agrario 1 
296 Analista esperto di procedure 3 
297 Analista esperto di sistema 3 
Totale 
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° Tabella A 
Quadro] 
og ca Profili professionali Pplazione 
denominazione organica 
Ottava qualifica funzionale 
i Funzionario amministrativo 2 
13 Funzionario amministrativo contabile 305 
28 Funzionario statistica 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 234 
211 Architetto direttore 2 
224 Ingegnere direttore 4 
226 Medico direttore 18 
230 Psicologo coordinatore 1 
241 Direttore di servizio sociale 161 
247 Direttore di area pedagogica 188 
248 Funzionario agrario .2 
265 Bibliotecario 2 
271 Analista di sistema 9 
272 Analista di procedure . 12 
300 Capo sala macchine esperto 1 
Totale I 
Settima qualifica funzionale 
2 Collaboratore amministrativo 7 
14 Collaboratore amministrativo contabile 393 
29 Collaboratore statistico 2 
33 Traduttore interprete 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 235 
203 Capo tecnico 17 
212 Architetto 4 
225 Ingegnere 17 
227 Medico 19 
231 Psicologo 4 
242 Assistente sociale coordinatore 732 
246 Educatore coordinatore 440 
249 Collaboratore agrario 5) 
266 Collaboratore di biblioteca 2 
273 Analista 12 
274 Programmatore di sistema 14 
275 Capo sala.macchine 1 
299 Programmatore esperto 12 
Totale 19] 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 513 
15 Ragioniere 335 
30 Assistente statistico 2 
34 Assistente linguistico 2 
60 Assistente tecnico per l'elettronica 2 
64 Assistente tecnico per le lavorazioni di materiali non metallici 1 
73 Assistente tecnico edile 40 
103 Direttore di macchina 1 
134 Capo sala 48 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 54 
147 Assistente tecnico di laboratorio di analisi 4 
190 Assistente tecnico per l'elettronica industriale 2 
200 Assistente tecnico agrotecnico 3 
245 Educatore 450 
250 Assistente tecnico agrario 2 
276 Programmatore 18 
277 Procedurista di organizzazione 8 
279 Capo unità operativa è 
280 Consollista 190 


Totale 9 
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Tabella A 
Quadro | 
Codice Profili aisi Dotazione 
denominazione Toi prelessionali organica 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 747 
6 Stenadattilografo 7 
12 Autista meccanico specializzata 1 
16 Operatore amministrativo contabile 13 
27 Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia 2 
36 Moatorista meccanico specializzato 4 
39 Aggiustatore meccanico specializzato E) 
43 Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e Îaminati metallici 17 
SI Elettricista specializzato 35 
55 Elettromeccanico specializzato 9 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 40 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici Ù4 
66 Muratore specializzato 15 
68 Pittore specializzato 2 
70 Falegname specializzato 28 
72 Idraulico specializzato 6 
96 Conduttore specializzato di motori navali 33 
105 Comandante 4 
118 Tipografo compositore specializzato 9 
120 Tipografo impressore specializzato 9 
122 Fotacompositore specializzato 4 
126 Litografa specializzato 12 
133 Infermiere professionale 674 
135 Tecnico di radiologia medica 30 
207 Disegnatore specializzato 3 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 83 
251 Tecnico agrario specializzato 2 
283 Addetto a personal computers 26 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore ‘664 
7 Dattilografa 9 
9 Conducente di automezzi speciali 4 
22 Addetto ai servizi di portierato e custodia 4 
23 Addetta ai servizi di vigilanza 1 
35 Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche 3 
38 Aggiustatore meccanico 3 
42 . Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici 10 
50 Elettricista 29 
54 Elettromeccanico 8 
61 Operatore per la lavorazione di materiali non metallici 14 
65 Muratore 11 
67 Pittore 12 
69 Falegname 20 
7i idraulico 14 
89 Operatore per l'alimentazione 3 
123 Legatore 7 
132 Infermiere generico 4 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 9Ì 
252 Tecnico agrario 5 
Totale 
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Tabella A 
- Quadro |. 
Lao ee Profili professionali Dotazione 
denominazione . organica 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 161 
131 Ausiliario socio sanitario 59 
210 Addetto alle lavorazioni 290 
Totale 
Seconda qualifica funzionale 
25 Addetto alle attrezzature e pulizie 21 
Totale 27] 
Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 8144 
Totale complessivo 8240 
(1) Qualifica conservata agli effetti dell'art. 40 della legge n. 395/90 
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Tabella A 
Quadro ll 
Ministero di Grazia e Giustizia 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Amministrazione centrale - Dotazione organica del personale 
Qualifiche dirigenziali 
Dirigente generale - livello C 4 


Dirigenti amministrativi 
(1) Dirigente superiore 3 
(1) Primo dirigente 6 


Totale a 


Dirigenti servizio sociale 
(1) Dirigente superiore 5 
(1) Primo dirigente 5 


Totale ee 


Dirigenti sanitari 
(1) Dirigente superiore 2 
(1). Primo dirigente 1 


Dirigenti tecnici 
Dirigente 2 


Total i 


Dirigenti informatici 
Dirigente u 


Total 3 


Qualifiche funzionali 


Codice 10 o ; Dotazione 
denominazione FGii professionali organica 
Nona qualifica funzionale 
1A Direttore amministrativo 1 
1%3/A Direttore amministrativo contabile 7 
28/A Direttore statistico 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario - 22 
217/A Architetto direttore coordinatore ‘1 
224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 
226/A ‘+ Direttore medico coordinatore 1 
230/A Psicologo direttore 1 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 1 
ZATIA Direttore coordinatore di area pedagogica 8 
248/A Direttore agrario 1 
296 Analista esperto di procedure 3 
297 Analista esperto di sistema 3 
Totale f 5] 


23-4-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 
Tabella A 
Quadro Il 
Codice Profili professionali S99ZIONE 
denominazione organica 
Ottava qualifica funzionale 
1 * Funzionario amministrativo 2 
13 Funzionario amministrativo contabile 29 
28 Funzionario statistico 4 
169 Direttore di istituto penitenziario 9 
211 Architetto direttore 2 
224 Ingegnere direttore 4 
226 Medico direttore 2 
230 Psicologo coordinatore 1 
241 Direttore di servizio sociale 10 
247 Direttore di area pedagogica 14 
248 Funzionario agrario 2 
265 Bibliotecario 1 
271 Analista di sistema 9 
272 Analista di procedure 12 
300 Capo sala macchine esperto 1 
Settima qualifica funzionale 
2 Collaboratore amministrativo 2 
14 Collaboratore amministrativo contabile 59 
29 Collaboratore statistico 2 
33 Traduttore interprete 2 
203 Capo tecnico 5 
212 Architetto 3 
225 ingegnere 8 
227 Medico 1 
242 Assistente sociale coordinatore 6 
246 Educatore coordinatore 37 
249 * Collaboratore agrario 1 
266 Collaboratore di biblioteca ) 
273 Analista 12 
274 Programmatore di sistema 14 
275 Capo sala macchine 1 
299 Programmatore esperto 12 
Totale i 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 50 
15 Ragioniere 5 
30 Assistente statistico 2 
34 Assistente linguistico 1 
tt) Assistente tecnico per l'elettronica 2 
73 Assistente tecnico edile 14 
190 Assistente tecnico per l'elettronica industriale 2 
276 Programmatore 18 
277 Procedurista di organizzazione 8 
279 Capo unità operativa 2 
280 Consollista ‘ 10 
Totale 
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Tabella A 
Quadro Il 
Codice Profili professionali Dotazione 
denominazione a organica 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 79 
6 Stenodattilografo 5 
16 Operatore amministrativo contabile 1 
S1 Elettricista specializzato 1 
133 Infermiere professionale 2 
207 Disegnatore specializzato 3 
283 Addetto a personal computers 26 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 40 
F Dattilografo 9 
50 Elettricista 2 
69 Falegname 1 
74 idraulico 1 
Totale 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 24 
210 Addetto alle lavorazioni 13 
Totale 
Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 637 


(1) 


Totale complessivo 


Qualifica conservata agli effetti dell'art. 40 della legge n. 395/90 
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(1) 


Codice 
denominazione 


Ministero di Grazia e Giustizia 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 


Strutture periferiche 


Dotazione organica del personale 
Denominazione profilo professionale 


Istituto Superiore Studi Penitenziari - Roma 


Dirigente generale - livello C 
Totale 


Dirigenti amministrativi 
Primo dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 

Direttore amministrativo contabile 

Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Direttore coordinatore di servizio sociale 
Direttore coordinatore di area pedagogica 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di servizio sociale 


- Direttore di area pedagogica 


Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Stenodattilografo 

Elettricista specializzato 
Infermiere professionale 


. Totale 


‘ Quarta qualifica funzionale 


210 


Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 

Addetto al servizi ausiliari e di anticamera 
Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 


Tabella A 
Quadro Ill 


Dotazione 
organica 
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Tabella A 
Quadro II] 
NIH Denominazione profilo professionale i Dotazione 
denominazione organica 
Provveditorato regionale nella Regione Marche - Ancona 
PROVVEDITORATO REGIONALE ANCONA:MARCHE 
Dirigenti amministrativi 
(1) Dirigente superiore 4 
(1) Primo dirigente 1 
Totale CA 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
2A4TIA Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
73 Assistente tecnico edile 1 
Total Ts 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo +4 
Totale pa 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 3 
| Totale [i 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale 
Totale complessivo 


Los ice 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - ANCONA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale = 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile sl 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 3 
Totale CDI 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere se 
245 Educatore 2 
Total CCA 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
Total 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale complessivo 


ira 
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Tabella A 
Quadro Ill 
SIGICA. Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


169/A 


210 


CASA CIRCONDARIALE - PESARO 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionaîe 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

infermiere professionale 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Totale 

Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Il! 
Cod ice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA DI RECLUSIONE - FOSSOMBRONE 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario t 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale. e 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2° 
Totale CA 
» Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere i) 
245 Educatore 3 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 + Infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiofogia medica 1 
Totale CCA 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore È 


Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
GASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - ASCOLI PICENO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 4 
169 Direttore di istituto penitenziario 4 
247 Direttore di area pedagogica 4 
Totale E 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore L 
Totale [39 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere.professionale 2. 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
Totale 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
9 Conducente di automezzi speciali 1 
Totale CJ 
Terza qualifica funzionale 
210. Addetto alle lavorazioni L 
Totale | 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice iL E ‘Dotazione 
bi Denominazione profilo professionale 
denominazione p p organica 


CASA CIRCONDARIALE - FERMO 


Ottava qualifica funzionale 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
246° Educatore coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
245 Educatore 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
133 Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 


CASA CIRCONDARIALE - URBINO 


Ottava qualifica funzionale 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
246 Educatore coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale . 
3 Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
133 Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


JULIE DILDLÌ 


Totale complessivo 


—=19;= 
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Tabella A 

Quadro Hlì 
Sediee Denominazione profilo professionale Dolazione 
denominazione organica 


CASA CIRCONDARIALE - CAMERINO 


Ottava qualifica funzionale 
- 13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 
246 Educatore coordinatore 

Totale 


1 

3 

1 

3 
Sesta qualifica funzionale 

3 Assistente amministrativo i 1 

Totale 
Quinta qualifica funzionale 

4 Operatore amministrativo 1 

ci 

SIA) 


133 Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
È) Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 


Codi 25 , Dotazion 
odice i Denominazione profilo professionale : Die 9 
denominazione . : i organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - ANCONA 


Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 


1 

f 

8 

Sesta qualifica funzionale 

3 Assistente amministrativo 1 

15 Ragioniere 1 

Totale essa 
Quinta qualifica funzionale 

4 Operatore amministrativo 2 

2 

Ro] 


Quarta qualifica funzionale 
|) Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


MACERATA - SEDE DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE DI ANCONA 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale. 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


ILL 


Totale Provveditorato 167 


rai 
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Tabella A 
Quadro IN 


i NE ; : Dotazione 
Codice Denominazione profilo professionale 


denominazione . _organica 


Provveditorato regionale nella Regione Puglia - Bari 
PROVVEDITORATO REGIONALE BARI:PUGLIA 


Dirigenti amministrativi 


(1) Dirigente superiore 
(1) Primo dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 


13/A Direttore amministrativo contabile 

169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 

ZATIA Direttore coordinatore di area pedagogica 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
241 Direttore di servizio sociale 
247 Direttore di area pedagogica 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 
225 ingegnere 

Totale. 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
73 Assistente tecnico edile 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale compiessivo 


UTILI 


TAR: |, RA 
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Codice 
denominazione 


246 


245 


210 


Denominazione profilo professionale 


Tabella A 
Quadro III 


Dotazione 
organica : 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - TARANTO 


Nona qualifica funzionale 

Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Direttore coordinatore di area pedagogica 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Apparecchiatore elettronico specializzato 

Conduttore specializzato di motori navali 

Infermiere professionale 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Idraulico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 


A 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice SERE 2: Dotazione 
ii orninazione Denominazione profilo professionale srasnicà 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE "NUOVO COMPLESSO - LECCE 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Totale Ci 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
24T7/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale Cd 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 3 
246 ‘Educatore coordinatore 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 3 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 4 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
43 Operatore specializzato lavorazioni profilati e laminati metallici 1 
S1 Elettricista specializzato 1 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 1 
72 Idraulico specializzato 1 
96 Conduttore specializzato di motori navali 1 
133 Infermiere professionale 5 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 ‘ Coadiutore 2 
61 Operatore per la lavorazione di materiali non metallici 1 
69 Falegname 1 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale complessivo {3a 


e) gr, 
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Codice 
‘denominazione 


169/A 


246 


210 


Denominazione profilo professionale 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - FOGGIA 


Nona qualifica funzionale 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Elettricista specializzato 
Apparecchiatore elettronico specializzato 
Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Elettricista 


Operatore per la lavorazione di materiali non metallici 


Muratore 
Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 


Tabella A 
Quadro III 


Dotazione 
organica 


| | I IN Ina In | | 
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Tabella A 
Quadro lil 
Codice Con î A Dotazione 
I x 
VER TRAE Denominazione profilo professionale dranica È 
CASA CIRCONDARIALE - BARI 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Totale 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
ZATIA Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale CA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale pesa 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 3 
246 Educatore coordinatore 3 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 3 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 4 
280 Consollista à 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
68 Pittore specializzato 1 
133 Infermiere professionale 5 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
42 Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici 1 
50 Elettricista 1 
69 Falegname 1 
123 Legatore 1 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Totale 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
210 Addetto alle lavorazioni 4 
Totale = 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Il 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE MASCHILE - TRANI 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale |] 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale CHI 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia Î 
245 Educatore 3 
280 GConsollista 3 
Tolale (ame) 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
16 Operatore amministrativo contabile . 1 
55 Elettromeccanico specializzato 1 
133 Infermiere professionale è 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 2 
Total 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Total CCA 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 3 
Totale pei 
Totale complessivo 


ee i 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - BRINDISI 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 . Direttore di istituto penitenziario - 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CI 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
‘ 246 Educatore coordinatore 2 
Totale NN 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
137 Tecnica capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 2 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
96 Conduttore specializzato di motori navali 1 
133 Infermiere professionale 3 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
22 Addetto servizi portierato e custodia 1 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Totale 4] 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 4 
Totale [3 
Totale complessivo I 39} 
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Tabella A 
Quadro Il 
Codice ee î Dotazione 
A e nomiiasvne Denominazione profilo professionale INANicE 


246 


210 


CASA CIRCONDARIALE - LUCERA 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Operatore amministrativo contabile 

Infermiere professionale 

Tecnico di radiologia medica 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Totale 

Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 


| | | on IÙ iù In 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice ; Denominazione profilo professionale Dolazibao, 
denominazione i organica 
CASA DI RECLUSIONE - TURI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 4 
247 Direttore di area pedagogica 4 
Totale [3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore cid 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 2 
Totale CDA 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 3 
Totale 
Totale complessivo 


— 30 — 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice - sE Ei : Dotazione 
denominazione Denominazione profito professionale carica 
CASA DI RECLUSIONE PER TOSSICODIPENDENTI - SAN SEVERO 
Ottava qualifica funzionale 
13. Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 4 
246 Educatore coordinatore L 
Totale pera 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 2 
Totale ia 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Tolale [3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale 3 
Terza qualifica funzionaie 
210 Addetto alle lavorazioni î 
Total 
Totale complessivo 


la 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice iL 1 / Dotazione 
detenzione Denominazione profilo professionale + anica 
CASA DI RECLUSIONE FEMMINILE - TRANI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale Pe===3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 4 
246 Educatore coordinatore 1 
Totate [dj 
Sesta qualifica funzionale 
L) Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale E) 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 2 
133 Infermiere professionale 1 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
Totale ra 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale complessivo 


ED: 
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Tabella A 

Quadro HI 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - LECCE 


Nona qualifica funzionale’ 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 4 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 


Totale C___ 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 18 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 


Totale E 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 


Totale = 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 


Totale 3 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
210 Addetto alle lavorazioni 1 


Totale 3A 
Totale complessivo 39] 
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Tabella A 
Quadro III 
sa see Denominazione profilo professionale Datazione 
denominazione - organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - TARANTO 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 1 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 6 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo L 
Totale E 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
Totale Ci 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale [37 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale 
Totale complessivo CT 737 


ar 7. ata 
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Tabella A 
Quadro Ill 
d SUE Denominazione profilo professionale Perzione 
enominazione organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - BARI 
Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 1 
Totale [SOON 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Totale 23 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 20 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
Totale (___ 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
Totale CZ 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Totale C_____3J] 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro lil 
cda Denominazione profilo professionale : Opiazione 
denominazione organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - FOGGIA 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Totale [3 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 9 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo fi 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 3A 
Quarta qualifica funzionale 
9 Coadiutore 2 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale complessivo 
Totale Provveditorato 


— 76 — 
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Tabella A 
Quadro ill 
Codice rasi . Dotazione 
danomifazione Denominazione profilo professionale ord anicà 
Provveditorato regionale nella Regione Emilia Romagna - Bologna 
PROVVEDITORATO REGIONALE BOLOGNA:EMILIA ROMAGNA 
Dirigenti amministrativi 
(1) Dirigente superiore 1 
{1} Primo dirigente 1 
Totale CA 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
189/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale CI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Totale A 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
Totale CDI 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
73 Assistente tecnico edile L 


Tolle RNININRE 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 


Totale ’[ 23 


Quarta qualifica funzionale 
S) Coadiutore 3 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 


Total A 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 


Totale cessi 
Totale complessivo 


code 
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(1) 


Codice 
denominazione 


13/A 
169/A 
247A 


Denominazione profilo professionale 


Tabella A. 
Quadro Ill 


Dotazione 
organica 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - BOLOGNA 


Dirigenti amministrativi 
Primo dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo contabile 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Direttore coordinatore di area pedagogica 
Totale - 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Assistente tecnico agrario 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 
Apparecchiatore elettronico specializzato 
Tipografo compositore specializzato 
Tipografo impressore specializzato 
Litografo specializzato 

Infermiere professionale 

Tecnico agrario specializzato 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Pittore 

Telefonista tefescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 


“8-= 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice RR: E Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale sami 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE PER MINORATI FISICì - PARMA 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Totale [DI 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
24TIA Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale pra] 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 3 
246 Educatore coordinatore 3 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 3 
134 Capo sala 1 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 4 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
133 Infermiere professionale 4 
- 209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale (3 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale IRE 
Totale complessivo i 
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Tabella A 
Quadro IN 
Codice Denominazione profilo professionale Palazione 
denominazione 1 organica 
CASA CIRCONDARIALE - MODENA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale RENI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale Pd 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale lean 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 ‘ Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 2 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Tolale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale rosea 
Totale complessivo 


Mero pei 
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Tabella A 
-Quadro II 
Cogqi MERE PRE: i 
dice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione : organica 


169/A. 


246 


210 


CASA CIRCONDARIALE - FERRARA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 


Ottava qualifica funzionale 


Funzionario amministrativo contabile 1 
Direttore di istituto penitenziario 4 
Direttore di area pedagogica L 


Totale [___3} 


Settima qualifica funzionale 

Collaboratore amministrativo contabile 1 
Collaboratore di islituto penitenziario 1 
Educatore coordinatore 


2 
Totale Ad 


Sesta qualifica funzionale 


Assistente amministrativo 2 
Ragioniere 2 
Educatore 2 


Totale ea 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo ‘3 
Infermiere professionale 3 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 2 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni Ù 


Totale 
Totale complessivo «(CC 23] 
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Tabella A 
Quadro III 
di RIRORE ; ì 
co ia Denominazione profilo professionale Pozione 
- denominazione Organica 


169/A 


13 
169 
247 


CASA CIRCONDARIALE - PIACENZA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionafe 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo coniabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Idraulico 

Totale 


Totale complessivo 


DA0O. , Qualra 
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Tabella A 
Quadro.Ili 
Sodica Denominazione profito professionale DAlzzione 
denominazione organica 
OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - REGGIO EMILIA 
Nona qualifica funzionale 
226/A Direttore medico coordinatore 1 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
226 Medico direttore 3 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale ESE 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
227 Medico 4 
246 Educatore coordinatore 1 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere I 
134 ‘* Capo sala 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia i 
245 Educatore 2 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 14 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale Tape) 
Terza qualifica funzionale 
131 Ausiliario socio sanitarip 5 
Totale [3 
Totale complessivo 


LIPOI \: (DESR 
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Tabella A 
Quadro ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione . organica 
CASA CIRCONDARIALE - REGGIO EMILIA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale | 
Ottava qualifica funzionale 

13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 

Settima qualifica funzionale ‘ 

14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170. Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 

Totale C_____3 
Sesta qualifica funzionale 

3 Assistente amministrativo 1 

15 Ragioniere 1 
245 Educatore 2 
280 Consollista 3 

Totale 
Quinta qualifica funzionale 

4 Operatore amministrativo .2 
133 Infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiologia medica 1. 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato u 

Totale 39 
Quarta qualifica funzionale 

5 Coadiutore 2 
Totale Es 
Totale complessivo C___2] 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice MERA F Dotazione 
iper inazio rofilo : 
deliominizione Denominazione p ofil professionale sani 


13 
-169 
247 


CASA CIRCONDARIALE - FORLI' 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Muratore specializzato 

Infermiere professionale 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Elettromeccanico 

Totale 


Totale complessivo 


i 


1 
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Tabella A 
Quadro Ill 
sodico Denominazione profilo professionale Datazione 
denominazione È organica 
CASA CIRCONDARIALE - RIMINI 
. Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile i 
170 Collaboratore di istituto penitenziario L) 
246 Educatore coordinatore 1 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale x_i 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 39 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale Psa 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale CI 
Totale complessivo 


Le Mn 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice Denominazione profilo professionale i Dotazione 3 
denominazione organica 
CASA LAVORO - CASTELFRANCO EMILIA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
‘247 Direttore di area pedagogica 1 
Tolale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Tolale ce 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
200 Assistente tecnico agrotecnico 1 
245 Educatore 1 
Totale CA 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
70 Falegname specializzato 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale 2 nn: 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
252 Tecnico agrario 1 
Totale 3A 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale Cesi 
Totale complessivo 


Leg 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Godice Denominazione profilo professionale ‘ Dotazione 
denominazione x organica 
CASA CIRCONDARIALE - RAVENNA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile S| 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore L 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale CAI 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale CA 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale a 
Totale complessivo 


— 4 — 
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Tabella A 

Quadro Ill 
sog ha Denoniinazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


CASA DI RECLUSIONE PER TOSSICODIPENDENTI - SALICETA SAN GIULIANO 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


Collaboratore amministrativo contabile 


Educatore coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 


- Educatore 


Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 

Tipografo compositore specializzato 
Tipografo impressore specializzato 
Litografo specializzato 

Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro III 
Sodico: Denominazione profilo professionale DOlaZIONE 
denominazione: organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - BOLOGNA 


Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 


1 
Totale 
e 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 24 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 

Totale 


1 

Aa 
Quinta qualifica funzionale 

4 Operatore amministrativo 2 
Quarta qualifica funzionale 

5 Coadiutore 2 

III] 


208 Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24. Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


MODENA - SEDE DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE DI BOLOGNA 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 


‘Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 


1 
7 
1 
Totale == 
Terza qualifica funzionale 

1 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 


Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 


denominazione organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - REGGIO EMILIA 


Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
244 Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


Totale Provveditorato 


(MIELE 


a 
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Tabella A 
Quadro Ill 
oca Denominazione profilo professionale Datazione 
. denominazione organica 


Provveditorato regionale nella Regione Sardegna - Cagliari 
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - CAGLIARI 


Dirigenti amministrativi 


(1) Dirigente superiore 
(1) Primo dirigente 
Totale - 


Nona qualifica funzionale 


13/A Direttore amministrativo contabile 

169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 

247/A Direttore coordinatore di area pedagogica ’ 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
241 Direttore di servizio sociale 
247 Direttore di area pedagogica 
Totale 


Séttima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabite 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 
225 Ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionate 


3 Assistente amministrativo 
73 Assistente tecnico edile 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
210 Addetto alle lavorazioni 
Totale 


III 


Totale complessivo 


Totale 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice RG , i i Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale Aiganica.c 
CASA DI RECLUSIONE - ALGHERO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale [9 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale rese] 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
245 Educatore 1 
Totale esassl 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 1 
Totale Ed 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 


Totale campiessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione . : n Ì organica 
CASA DI RECLUSIONE - ASINARA 
Nona qualifica funzionale 
189/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 4 
Totale Ci 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile E 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale [CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 4 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 3 
245 Educatore 6 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
12 Autista meccanico specializzato 1 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
96 Conduttore specializzato di motori navali 1 
133 Infermiere professionale 4 
Totale Ft 
Quarta qualifica funzionale 
5 € coadiutore 2 
67 Pittore 1 
Tolele pre = 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale CI 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione . organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - CAGLIARI 
Dirigenti amministrativi 
Prima dirigente 1 
Totale Fe" 
Nona qualifica funzionale 
1%A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
24T7/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale ii 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale Ad 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 3 
246 Educatore coordinatore 3 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 3 
134 Capo sala 1 
437 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 4 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
59 Apparecchiatore eletironico specializzato 1 
133 infermiere professionale 6 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale ’©_3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
50 Elettricista 1 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
270 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale CA 
Totale complessivo 


DIRE, i pen 
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Tabella A 
Quadro til 
"Codice eni : Dotazione. 
ae mi ne profilo professionale ; 
denornitiazione Denominazione p P se organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOGIALE PER ADULTI - CAGLIARI 


Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 4 


Totale ci 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 


Totale C___7 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 16 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 


Totale | E | 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 


Totale CA 


Terza qualifica funzionale 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale Cl 
Totale complessivo . 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice . i "SCA l Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale | oiaanica 
IGLESIAS - SEZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CAGLIARI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Tolale [3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale 3A 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
245 Educatore 1 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
193 infermiere professionale 1 


Totale CsA 


Quarta qualifica funzionale 
S Coadiutore 2 


Totale CJ 
Totale complessivo 


See 
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Tabella A 
Quadro III 
ipa Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione . Ei ° > organica 


CASA DI RECLUSIONE - 15 ARENAS ARBUS 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
247 Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionafe 


14 Coliaboratore amministrativo contabile 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 
246 Educatore coordinatore 
249 Collaboratore agrario 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 
200 Assistente tecnico agrotecnico 
245 Educatore 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
66 Muratore specializzato 
133 Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 


ba) Coadiutore 
50 Elettricista 
252 Tecnico agrario 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 
Totale 


MIELI 


Totale complessivo 2 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione DI organica 


169/A 


210 


CASA DI RECLUSIONE - ISILI 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Coltaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Collaboratore agrario 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente tecnico agrotecnico 


. Educatore 


Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Infermiere professionale 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Totale 

Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro {ll 
Cadice: Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione i organica 
CASA CIRCONDARIALE - LANUSEI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
Total [oss 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Terza qualifica funzionale 
‘210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale SI 
Totale complessivo Co 1 
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Tabella A 
Quadra Ill 
Codice moro n Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale Smanica 
CASA GIRCONDARIALE - MACOMER 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale ea 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale Cr 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
245 Educatore 1 
Totale [a 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 1 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 


Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro lil 
SOLCO, Denominazione profilo professionale Palazione 
denominazione i organica 
CASA DI RECLUSIONE - MAMONE 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile I 
169 Direttore di istituto penitenziario - 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 2 
249 Collaboratore agrario 1 
Totale 
Sesta qualifica funzionale - 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere . 2 
200 Assistente tecnico agrotecnico .1 
245 Educatore 4 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
251 Tecnico agrario specializzato L 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
67 Pittore 1 
252 Tecnico agrario 1 
Totale CCI 
‘Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale 3 
Totale complessivo CC] 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionate Dotazione 
denominazione i organica 
CASA CIRCONDARIALE - NUORO 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario . 4 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
| Totale CCI 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale CA 
Sesta qualifica funzionafe 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
245 Educatore 2 
280 Consollista 3 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
Totale rs 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale 3 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Tolale CI 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice aci : ; Dotazione - 
e fi Î 5 
iena nazione” Denominazione profilo professionale dra ani 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - NUORO 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 


Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 


ci 
7 
=== 
1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

1 

1 

1 


5 Coadiutore 
Totale ‘ 


Terza qualifica funzionale 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera - 
210 Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ili 
Codice RAR ; Dotazione 
denominazione - Denominazione profilo professionale Pa organica . .. 
CASA CIRCONDARIALE - ORISTANO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile L) 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale =A 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale CZ 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore . 1 
Totale 39 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
2133 Infermiere professionale 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
50 Elettricista 1 
Totale 3 
Totale complessivo 


Totale 
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Tabella A 
Quadro Ill 
ce pda Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
. CASA CIRCONDARIALE - SASSARI 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale © 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale. O 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
134 Capo sala 1 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 2 
280 Cansollista 3 
Totale Cd 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 4 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Total 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale E 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 2 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice .. Denominazione profilo. professionale Dotazione 
denominazione i organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - SASSARI 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale - 1 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 8 
Tolale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
Totale ei 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
Totale E 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 1 
Totale 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera L 
Totale 
Totale complessivo C_39 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice ia i È Dotazione 
denorinavicne Denominazione profilo professionale orasnica 
CASA CIRCONDARIALE - TEMPIO PAUSANIA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile , 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Tolale CDA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale C_A 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
245 Educatore 1 
Total 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
16 Operatore amministrativo contabile 1 
133 Infermiere professionale 2 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 


Totale 3 


Totale complessivo = 
Totale Provveditorato 


=. 
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Quadro lil 
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Codice RIGHE Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionate draaniicà 
Provveditorato regionale nella Regione Calabria - Catanzaro 
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA - CATANZARO 
Dirigenti amministrativi 
(1) Dirigente superiore ì) 
(1) Primo dirigente 1 
Totale Ea 
‘Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario L) 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica Î 
Totale (239 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Totale CCA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario LI 
Totale. CCI 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
73 Assistente tecnico edile 1 
Tolale == 
. Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutare 3 
Totale [sì 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 


Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice nana . Dotazione 
richominazione Denominazione profilo professionale sosia 
CASA CIRCONDARIALE - CASTROVILLARI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario a 


Total 2 


Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 


Totale EA 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 


Totale = 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infertniere professionale 


2 
Totale Pesa 


Quarta qualifica funzionale 


5 Coadiutore 2 
208 Telefonista telescriventista operatore radio u 
Totale complessivo 


==: 
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Tabella A 
Quadro ill 
Codice tai i Dotazione 
VASI Denominazione profilo professi n 
denominazione di T9-RIGHTO POISSs Onalo organica 


CASA CIRCONDARIALE - CATANZARO. 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario | 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 


13° Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
247 Direttore di area pedagogica 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 
2465 Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 
137. Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
245 Educatore 
280 Consollista 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 
133 Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 


5 Coadiutore 
9 Conducente di automezzi speciali 
50. Elettricista 
71 idraulico 
‘208 Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 
Totale 


n 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice ; È Dotazione 
dinominizione SSNAMAZ e profilo professionale Simanica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - CATANZARO 
Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore Servizio Sociale 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Totale CCA 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 11 
Totale Ea 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
Totale E 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore L 
Totale rss] 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Seconda qualifica funzionale 
25 Addetto alle attrezzature e pulizie 1 
Totale 
Totale complessivo ‘ C__23] 


Sa, RA 
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Tabella A 
Quadro Ill 
SOS Denominazione profilo professionale PEIAzione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - COSENZA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore-dì istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
“Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
203 Capo tecnico 1 
248 Educatore coordinatore 2 
Totale vs 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 2 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato î 
96 Conduttore specializzato di motori navali L 
133 Infermiere professionale 3. 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato u 
Totale 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale [3 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale (cu 
Totale complessivo CC] 


ST 


23-4-1998 Supplemento ordinario alli GAZZETTA UFFICIALE Serie generale -. n. 94 
Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - COSENZA 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale. 1 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 7 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
Totale csi 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
Totale td 
Quarta qualifica funzionale 
S . Coadiutore i) 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale complessivo 


Mt} Gre 


Totale 
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Tabella A 
Quadro ill 
Codice sonia ni R Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale dana 
CASA CIRCONDARIALE - CROTONE 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169: Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
96 Conduttore specializzato di motori navali 1 
133 Infermiere professionale 2 
Tolale mene È 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
54 Elettrameccanico 1 
. 208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice RELA A Dotazione 
Slan Denominazione profilo professionale x 
denominazione - ; ; p P organica 


CASA CIRCONDARIALE - LAMETIA TERME 


Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 
246 Educatore coordinatore 
Totale 


1 

e 

1 

ca 
Sesta qualifica funzionale 

3 Assistente amministrativo 1 

245 Educatore 1 

Totale 23 
Quinta qualifica funzionale 

4 Operatore amministrativo 1 

2 

2 

3 


133 Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
50 Elettricista 

Totale 


Totale complessivo 


ib 
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Totale 


Tabella A 
Quadro Ill 
Codice: Denominazione profilo professionale Dolazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - LOCRI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale 39 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore Li 
Totale [a 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale I] 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
68 Pittore specializzato 1 
133 Infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
Totale 23 
Quarta qualifica funzionale 
È) Coadiutore 2 
Totale A 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro lil 
Codice VITORE ” Dotazione 
denominazione | Denomifiaziùne profilo professionale i iaavnica 
CASA'‘CIRCONDARIALE - PALMI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 4 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale ZE 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
248 Educatore coordinatore 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo i) 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
51 Elettricista specializzato 1 
133 Infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale 37 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Total massa | 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione ì organica _ 


CASA CIRCONDARIALE - PAOLA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale. 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
247 Direttore di area pedagogica 


Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 
246 Educatore coordinatore 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 
245 Educatore 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
133 Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale: 


Terza qualifica funzionale 


210 Addetto alle lavorazioni 
Totale 


1 

1 

1 

= 

1 

ia, 

2 

2 

2 

2 
Totale nd 
3 

3 
E 

1 
Totale complessivo C___33] 
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- Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Heane: : x Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale diosnica 
CASA CIRCONDARIALE - REGGIO CALABRIA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
. Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Settima qualifica funzionate 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale = 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
245 Educatore 2 
280 Consollista 3 
Totale [3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 infermiere professionale 3 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
71 Idraulico 1 
Totale E 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale CCI 
Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione . organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - REGGIO CALABRIA 


Nona qualifica funzionale 
241/k Direttore coordinatore di servizio sociale 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 


=“ 

RI) 

13 
Sesta qualifica funzionale 

3 Assistente amministrativo L) 

15 Ragioniere. 1 

Total Csi 
Quinta qualifica funzionale 

2 

IE 

i 

== 


4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
210 Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 


sr pe 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Cod Ie Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


CASA CIRCONDARIALE - ROSSANO 


Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 
246 Educatore coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
133 Infermiere professionale 


4 
TRI 
1 
| 
casa 
1 
2 
Totale ea 
Quarta-qualifica funzionale 

2 


5 Coadiutore 
Totale 


Totale complessiva 


MP, eni 
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Tabella A 
Quadro lil 
Codice RUE , Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale ordanica 


169/A 


247 


210 


‘ Direttore di istituto penitenziario 


CASA CIRCONDARIALE "NUOVO COMPLESSO” - VIBO VALENTIA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 


Direttore di area pedagogica 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 


MELI 


Totale Provveditorato 
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Tabella A 
Quadro til 
Codice RIGHES 3 Dotazione 
Sa iordinazione RIA profilo professionale si sraita 
Provveditorato regionalé nella Regione Toscana - Firenze 
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - FIRENZE 
Dirigenti amministrativi 
(1) Dirigente superiore 1 
(1) . Primo dirigente 1 
Totale 3 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale Cd 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 2 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 3 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
225 Ingegnere 1 
Totale P DERESTO 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
73 Assistente tecnico edile 2 
Totale I 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo o) 
51 Elettricista specializzato 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Quarta qualifica funzionafe 
5 Coadiutore 3 
Tolale CC 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anlicamera 2 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro ill 
Codice i ale A | Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale ardanica 
CASA CIRCONDARIALE - AREZZO. 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale [sssi 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale Ei 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 infermiere professionale 2 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totaie C____3 
Totale’ complessivo 
CASA CIRCONDARIALE PER TOSSICODIPENDENTI FEMMINILE - EMPOLI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale [= =4 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
Totale CCA 
Quinta qualifica funzionale. 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale [C__3] 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale _____ 
Totale complessivo (Ci 
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Tabella A 
Quadro Ill 


Codice 
denominazione 


Dotazione 


Denominazione profilo professionale > 
organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - FIRENZE . 


Dirigenti per il servizio sociale 
(1) Primo dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 


b) Coadiutore 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale’ 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


I Il | | Il | | | 


Totale compiessivo 
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(1) 


Tabella A 
Quadro Ill 
Codice RENO a : Dotazione 
al azio fi e 
delominzalina Denominazione profilo professional ofaanica 


24 
210 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - FIRENZE SOLLICCIANO 


Dirigenti amministrativi 
Primo dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 

Direttore amministrativo contabile 

Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Direttore coordinatore di area pedagogica 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Capo tecnico 

Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Capo sala 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Motorista meccanico specializzato 

Aggiustatore meccanico specializzato 

Apparecchiatore elettronico specializzato 

Operatore specializzato per la lavorazione di materiati non metallici 
Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Conducente di automezzi speciali 

Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici 
Elettromeccanico 

Falegname 

Totale 


Terza qualifica funzionale 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Ausiliario socio sanitario 

Addetto alie lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 


sor 
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Tabella A 
Quadro liti 
Cadice PRENEI ; ; ‘Dotazione 
#srioninazione Denominazione profilo professionale feat 
. SECONDA CASA CIRCONDARIALE - FIRENZE SOLLICCIANO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale RE 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore LL 
Totale Esa 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
Totale TE 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 


Totale rss 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 


Tote IE 
Totale complessivo Cal 
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i Codice 
denominazione 


169/A 


246 


Denominazione profilo professionale 


CASA DI RECLUSIONE - GORGONA 


Nona qualifica funzionale 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario - 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Direttore di macchina 
Assistente tecnico agrotecnico 
Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 
Elettromeccanico specializzato 
Conduttore specializzato di motori navali 
Comandante 

Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 


fg 


Tabella A 
Quadro Ill 


Dotazione 
organica 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice ; ; 3 Dotazione 
deriaminazione Denominazione profilo professionale sarica 
CASA CIRCONDARIALE - GROSSETO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 


Totale re 


Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 


Totale 23 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 


Totale rea] 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 


Tae ra 
Totale complessivo [CC 
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Tabella A 
Quadra Ill 
Codice a ; Dotazione 
deriominazione Denominazione profilo professionale oînanicai 
CASA CIRCONDARIALE - LIVORNO. 
Nona qualifica funzionale 
‘ 169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale CDI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica A 
Totale 3] 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
245 Educatore 2 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
16 Operatore amministrativo contabile 2 
55 Elettromeccanico specializzato 1 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
133 infermiere professionale 3 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
‘209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 39 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
50 Elettricista Li 
Totale 3 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice a Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione # organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - LIVORNO 
Nona qualifica funzionale 
2441/A Direttore coordinatore di servizio sociale 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 


Totale 


ci 

== 

13 

1 
Quinta qualifica funzionale 

4 Operatore amministrativo 4 

Totale 
Quarta qualifica funzionale 

5 Coadiutore 1 

e 

= 


208. Telescriventista centralinista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
. Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadra HI 
Codice NERE N Dotazione 
de naminazione Denominazione profilo RoR8 Gra shica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - LUCCA 
Ottava qualifica funzionale 
13. Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 ‘ Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Éducatore coordinatore 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere A 
245 Educatore 1 
Totale pressi 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
S1 Elettricista specializzato 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale CCI 
Quarta qualifica funzionale 
5 Goadiutore 2. 
Total Eos 
Totale comp!essivo 
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Tabella A 
Quadro HI 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica __ 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - MASSA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 4 
Tolale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CCI 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 4 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
203 Capo tecnico 1 
246 Educatore coordinatore i 
Totale Css) 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo f 
15 Ragioniere 1 
64 Assistente tecnico per le lavorazioni di materiali non metallici 1 
245 Educatore 2 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
43 Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati 1 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 2 
96 Conduttore specializzato di motori navali Li 
133 Infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiologia medica . 1 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
. 61 Operatore per la lavorazione di materiali non metallici 1 
65 Muratore 1 
69 Falegname” 1 
123 Legatore 1 
Tolale 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Il 


Codice 
denominazione 


Denominazione profilo professionale 


Dotazione: 
organica . 


226/A 


246 


71 


131 


OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - MONTELUPO FIORENTINO 


Nona qualifica funzionale 
Direttore medico coordinatore 
Totale: 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Medico direttore 

Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Medico 

Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Capo sala 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Falegname 

Idraulico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Ausiliario socio sanitario 
Totale 


Totale complessivo 


da ila ; 
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Tabella A 
Quadro ill 


Codice 


denominazione i 


Denominazione profilo professionale 


Dotazione 


organica 


169/A 


246 


245 


133 


CASA DI RECLUSIONE - PIANOSA 


Nona qualifica funzionale 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 


- Funzionario amministrativo contabile 


Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Elettromeccanico specializzato 
Infermiere professionale 
Tatale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 


SEO Cp 


23-4-1998 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 94 


—_————+—"rT——6_—x_—1r__—-————--ucTrrrrrrTtr-rttT——_—C-.-=tr=rt Ecm 


Codice 
denominazione 


169/A 


133 


208 


210 


Denominazione profilo professionale 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - PISA 


Nona qualifica funzionale 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Capo sala 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Aggiustatore meccanico specializzato 
Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Falegname 

Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 


Tabella A 
Quadro Ill 


Dotazione 
5 organica 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice oli Îlla: professionale Dotazione. 
aiicminezOha Denominazione profilo pr i siagiica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - PISA 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Totale E ==@ 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 9 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
Totale SI 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale CA 
Quarta qualifica funzionaîe 
È) Coadiutore 2 
Totale ea 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 4 
Totale I] 
Seconda qualifica funzionale 
25 Addetto alte attrezzature e pulizie 1 
Totale 
Totale complessivo 


_ 9g 
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Codice: 


Denominazione profilo professionale 


Tabella A 
Quadro ill 


Dotazione 
organica 


denominazione pi 


CASA CIRCONDARIALE - PISTOIA 


Ottava qualifica funzionale 


Funzionario amministrativo contabile 


Direttore di istituto penitenziario 


Totale 


Settima qualifica funzionale 


Collaboratore amministrativo contabile 


Educatore coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 


‘ Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro Il! 
« Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione : organica 


CASA DI RECLUSIONE - PORTO AZZURRO 


‘ Nona qualifica funzionale 


169/A 


246 


210 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativa contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Motorista meccanico specializzato 

Aggiustatore meccanico specializzato 

Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati 
Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 
Falegname specializzato 

Tipografo compositore specializzato 

Tipografo impressore specializzato 

Fotocompositore specializzato 

Litografo specializzato 

Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Muratore 

Pittore 

Legatore 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


169/A 


246 


123 


Denominazione profilo professionale 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - PRATO 


Nona qualifica funzionale 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale - 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 


Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia - 


Educatore 
Assistente tecnico agrario 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 
Apparecchiatore elettrohico specializzato 
Conduttore specializzato di motori navali 
Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Falegname 

Legatore ‘ 

Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro HI 
Codice sani ; Dotazione 
; ( 
densi ione Denominazione profilo professionale . 


169/A 


246 


89 


CASA DI RECLUSIONE - SAN GIMIGNANO 


Nana qualifica funzionale 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Elettricista specializzato 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 


Operatore per la lavorazione di materiali non metallici 


Falegname 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro 11l 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione __- _ _Ofganica: 


CASA CIRCONDARIALE - SIENA 


«Ottava qualifica funzionale 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
246 Educatore coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 
245 Educatore 
280 Consollista 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
133 Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


IULLIOL 


Totate complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice ra | . Dotazione 
denominazione 5 Denominazione profilo professionale SI Anica 
. CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - SIENA 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 ° Assistente amministrativo 


Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 


e 
6 
cea 
1 
Sonda cessa 
Quarta qualifica funzionale 
1 
i 


5 Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro II! 
Codice INEERE: ; Dotazione - 
denominazione - Denominazione profilo professionale isa 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - VOLTERRA 
Nona qualifica funzionale 

169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
247 Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 
246. Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 
245 Educatore 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 
133 infermiere professionale 
135 Tecnico di radiologia medica 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 


Totale Provveditorato 


(UIL III 
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Tabella A 
Quadro III 


i PPPP.r—rr—r _r_tr—__—_t_0tor _ _’_omememeEAmkekeé1+k#"# mr—@@———__1_—m_m@m@/É-—---t..nr reti = mi 


Codice 
denominazione» i 


Provveditorato regionale nella Regione Liguria - Genova 


Denominazione profilo professionale 


Dotazione 
organica — 


PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - GENOVA 


.Dirigenti amministrativi 


Dirigente superiore 
Primo dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo-contabile 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Direttore coordinatore di area pedagogica 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di servizio sociale 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente tecnico ediie 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
d Codice Denominazione profilo professionale . Dotazione 
enominazione. organica 
CASA CIRCONDARIALE - CHIAVARI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Tolale ’£d 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Tolale E 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 
245 Educatore 1 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 infermiere professionale 2 
Totae 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Tolale 3 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - GENOVA 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 


Totale 


Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
247 Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 
246 Educatore coordinatore . 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 
134 Capo sala 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
245 Educatore 
280 Consollista 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 
133 Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 


5 Coadiutore 
65 Muratore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
210 Addetto alle lavorazioni 
Totale 


P.3 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione î organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - GENOVA 


Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 1. 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 3 


Totale E 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 25 


Totale cr" 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere i 


Totale 23 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 3 
208 Telefonista telescriventista operatore radio L 


Terza qualifica funzionale 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale | 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro ill 
Codice Fer È ; Dotazione 
de erimAzIORS + Denominazione profilo professionale | citianica 


169/A 


246 


CASA CIRCONDARIALE MASCHILE E FEMMINILE - GENOVA PONTEDECIMO 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di islituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionate 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore toordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 


i 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
Ragioniere 1 
Educatore 2 
Totale CA 
Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativa 2 
2 
== 


Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo Ù 
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Tabella A 
Quadro II 


Codice 


Denominazione profilo professionale 


Dotazione 


denominazione ___organica 


CASA CIRCONDARIALE - IMPERIA 


Ottava qualifica funzionale 


Funzionario amministrativo contabile 


Direttore di istituto penitenziario 


Totale 


Settima qualifica funzionale 


Collaboratore amministrativo contabile 


Educatore coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro III 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


CASA CIRCONDARIALE - LA SPEZIA 
Nona qualifica funzionale 
189/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
| 247 Direttore di area pedagogica 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 
246 Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale . 


3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 
245 Educatore 
280 Consollista 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
65 Muratore specializzato 
133 Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro lil 
Codice NE A . Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale oraniCA 
MASSA - SEDE DI SERVIZIO DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE 
PER ADULTI DI GENOVA ‘ 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 1 
Totale Ci 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 7 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 1 
Totale Ci 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale 1] 
Totale complessivo 
CASA CIRCONDARIALE - SANREMO 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale Ci 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 . Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CCI 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale [Cd 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
245. Educatore 2 
Totale E 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
Totale CCG 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale 3 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Il 
CORICE 2. Denominazione profilo professionale Polazione 
denominazione > k organica : 
CASA CIRCONDARIALE - SAVONA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Total e=> 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 


Totale == 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 41 
133 Infermiere professionale 2 


Quarta qualifica funzionale 


5 Coadiutore 2 
Tal =" 
Totale complessivo 


Totale Provveditorato CC] 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Tate terni ; Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale prenrnisni 
Provveditorato regionale per la Regione Sicilia Occidentale - Palermo 
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - PALERMO 
Dirigenti amministrativi 
Dirigente superiore 1 
Primo dirigente 1 
Totale RETE! 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
24UA Direttore coordinatore di servizio sociale 1 
ZA4ATIA Direttore coordinatore di area pedagogica - 1 
Totale E==ZH 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 2 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CCI 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 3 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
225 Ingegnere 1 
Total 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
73 Assistente tecnico edile 2 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 5 
51 Elettricista specializzato 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale e 
Quarta qualifica funzionale 
5° Coadiutore 3 
Total x£CD3 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di antitamera 2 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale complessivo 
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Tabella A 
‘Quadro Ill 
Gedice, Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


169/A 


246 


209 


210 


‘CASA CIRCONDARIALE - AGRIGENTO 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
‘Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Infermiere professionale 

Tecnico di radiologia medica 

Tefescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Tolale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Aggiustatore meccanico 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro Ill 
Codice nina A ; Dotazione 
denioraiazzlona Denominazione profilo professionale cmdnica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - AGRIGENTO 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assisterite amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
CS) ‘ Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
210 Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice ; - Dotazione 
denemiazivne . Denominazione profilo professionale diaenita: 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - CALTANISSETTA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale == 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
Totale CI 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale pr 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 3 
Totale IE 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice ioni E ° Dotazione 
DUE nazio ‘essionale È 
denominazione Denoninazione profila prof i organica È 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - CALTANISSETTA 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 9 


Totaie 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 


Totale e 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 


Totale 3 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 1 


Totale cca 


Terza qualifica funzionale 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 

210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale C___ 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Iîi 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - CASTELVETRANO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 
Total CCA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
248 Educatore coordinatore 1 
Totale = 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
245 Educatore 1 
Totale [3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Tolale I 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro HI 
Codice FERIE - Dotazione 
deriominazione Denominazione profilo professionale oraaniica 
CASA CIRCONDARIALE - ENNA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CCA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170. Cellaboratore di istituto penitenziario 1 
248 Educatore coordinatore 4 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo’ ‘ 2 
133 Infermiere professionale 2 
Totale A 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
208 ° Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Tolale CI 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle Javorazioni 2 
Totale ©27 
Seconda qualifica funzionale 
25 Addetto alle attrezzature e pulizie 1 
Totale 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dolazione 
denominazione i organica 
CASA DI RECLUSIONE - FAVIGNANA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale Csa) 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile i 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale CA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 2 
Totale A 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
43 Operatore specializzato per la tavorazione dei profilati e laminati 1) 
55 Elettromeccanico specializzato 2 
62 Operatore specializzato per fa lavorazione di materiali non metallici 3 
70 Falegname specializzato 1 
105 Comandante 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
54 Elettromeccanico 1 
Terza qualifica funzionale 
210: Addetto alle lavorazioni 2 
Totale a 
Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


‘210 


Denominazione profilo professionate 


CASA CIRCONDARIALE - MARSALA 


Ottava qualifica funzionale 


Funzionario amministrativo contabile 


Direttore di istituto penitenziario 


Totale 


Settima qualifica funzionale 


Collaboratore amministrativo contabile 


Educatore coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Elettricista specializzato 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Infermiere generico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


208 


210 


Denominazione profilo professionale 


CASA CIRCONDARIALE - NICOSIA 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amminisirativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Elettromeccanico 

Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 


I}, a 
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Quadro Ill 


Dotazione 
organica 


3 
O 
=" 

3 
ea 

2 
= 
e 


23-4-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 


____—T_—_—_—_—_—_———__—+——_+—+—_—_—_——_——-£——-—£—m@M--- Pr ————————— = l040R0czterrge egpgy)]=*evccrcrr-r_—thoaoaòaolìeìe0noatqaoor.—erer_. 


Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione : È organica 
CASA CIRCONDARIALE - PALERMO 
‘ Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 


Totale 


Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 


1 
(___ 
1 
2 
1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 ‘ Direttore di area pedagogica 1 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 3 
246 Educatore coordinatore 5 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 3 
15 Ragioniere 4 
134 Capo sala 3 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 6 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 1 
66 Muratore specializzato È, 
133 Infermiere professionale 6 
135 Tecnico di radiologia Medica 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 3 
42 Operatore per la lavorazione dei profilati e laminati metallici 1 
50 Elettricista 2 
61 Operatore per la lavorazione di materiali non metallici 2 
69 Falegname i 
132 Infermiere generico 1 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Totale CM 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
131 Ausiliario socio sanitario 2 
210 Addetto alle lavorazioni 4 
Totale 3 


Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro il 
Seca Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - PALERMO 


(1) 


241/A 


241 


‘209 


210 


Dirigenti per il servizio sociale 
Primo dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di servizio sociale 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Assistente sociale coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


246 


245 


131 
210 


Denominazione profito professionale 


Tabella A 
Quadro Ill 


Dotazione - 
organica _. 


SECONDA CASA CIRCONDARIALE "NUOVO COMPLESSO" - PALERMO 


Nona qualifica funzionale 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Direttore coordinatore di area pedagogica 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziàrio 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Capo sala 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 
Apparecchiatore elettronico specializzato 
Conduttore specializzato di motori navali 
Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Ausiliario socio sanitario 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totaie complessivo 
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Tabella A 
Quadro Il 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione . ; i E organica 
CASA CIRCONDARIALE - PIAZZA ARMERINA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1° 
246 ‘ Educatore coordinatore ti 


Totale = 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 


Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 


Quarta qualifica funzionale 


Ss . Coadiutore 2 
Totale = 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ili 
Codice o a , Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale scans 
CASA DI RECLUSIONE - SAN CATALDO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 ‘ Direttore di area pedagogica 1 


Totale IE 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 


Totale 3 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 2 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 2 


Totale A 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
50 Elettricista 1 


Toale rs 


Terza qualifica funzionale 


210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale i 
Totale complessiva 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - SCIACCA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale e 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 4 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale 2A 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
245 Educatore 1 
Tolale 27 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
133 Infermiere professionale 2 


Tolle di 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 


Terza qualifica funzionaie 
210 Addetto alle favorazioni 1 


Totale rossi 
Totale complessivo A] 
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Tabella A 

Quadro Ill 
d Cod va Denominazione profilo professionale Dotazione 
enominazione organica 


246 


CASA CIRCONDARIALE - TERMINI IMERESE 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Infermiere professionale 

Tetescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
Cadice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - TRAPANI 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale RO 
Ottava qualifica funzionale , 

13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 

Totale 3 
Settima qualifica funzionale 

14. Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 3 

Totale 
Sesta qualifica funzionale 

3 Assistente amministrativo 2 

15 Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 3 
280 Consollista 3 

Totale 
Quinta qualifica funzionale 

4 Operatore amministrativo 3 
43 Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati 1 
51 Elettricista specializzato 1 
70 Falegname specializzato 2 
133 Infermiere professionale 4 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 

Totale NRE 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore : 2 


Totale (JI 


Terza qualifica funzionale 


210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale (C___J 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadra {lt 
Cadi LR ” - 
odice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione _. : organica 


241 


242 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - TRAPANI 


Ottava qualifica funzionale 
Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Totale 

Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Totale 

Terza qualifica funzionale 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 

Totale complessivo 


Totale Provveditorato 
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Tabella A 
Quadro Ili 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione . organica 
Provveditorato regionale nella Regione Sicilia Orientale - Messina 
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - MESSINA 
Dirigenti amministrativi 
(1) Dirigente superiore 1 
(1) Primo dirigente 1 
Totale E 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile i 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale. 
14 Collabaratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
Totale CCG 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
73. Assistente tecnico edile 1 
Totale C______3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato U 
Totale (==) 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 3 
Totale [CCD 
Terza qualifica funzionate 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale ©2239 
Totale complessivo 


Ls 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice RNC e . Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale GMIANICR 


CASA DI RECLUSIONE - AUGUSTA 


Nona qualifica funzionale 


169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
2ATIA Direttore coordinatore di area pedagogica 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
247 Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 
246 Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 
134 Capo sala 
245 Educatore 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativa 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 
133 Infermiere professionale 
209 Teliescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 


5 Coadiutore 
42 Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici 
132 Infermiere generico 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
131 Ausiliario socio sanitario 
Totale 


I | 0 I I | IR | 


Totale complessivo” 
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(1) 


Tabella A 
Quadro }ll 
Codice piaer - Dotazione 
daom mania: Denominazione profilo professionale (ani 
OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
Dirigenti sanitari 
Primo dirigente 1 
Totale i 
Nona qualifica funzionale 
220/A Direttore medico coordinatore 1 
Totale. === 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1° 
226 Medico direttore 4 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CCA 
Settima qualifica funzionale 
14 ‘Collaboratore amministrativo contabile 1 
227? Medico 4 
246 Educatore coordinatore 2 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
134 Capo sala 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 2 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministralivo 3 
51 Elettricista specializzato 1 
96 Conduttore specializzato di motori navali 2 
133 Infermiere professionale 14 
Total 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
42 Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici 1 
61 Operatore per la lavorazione di materiali non metallici 1 
69 Falegname L 
Terza qualifica funzionale 
131 Ausiliario socio sanitario 6 
210 Addetto alle lavorazioni 4 
Totale 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Il 
Codice FEE \ a Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale perno 
CASA CIRCONDARIALE - CALTAGIRONE 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Tolale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale ESTESE 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 ‘ Ragioniere 
245 Educatore 1 
Totale Er 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 2 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale Ed 
Quarta qualifica funzionale 
S Coadiutore 2 
Totale CA 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni L) 
Totale CI 
Totale complessivo - 


La 
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Tabella A 
Quadro 111 
Galice: Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica. 
CASA CIRCONDARIALE - CATANIA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica i 
Totale 27 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 3 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 3 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 4 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
51 Elettricista specializzato 1 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
66 Muratore specializzato 1 
133 Infermiere professionale 4 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
bj Coadiutore 2 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 3 
Totale 23 
Seconda qualifica funzionale 
25 Addetto alle attrezzature e pulizie 5 
Totale | 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro l!l 
Lodicè. ENDEN . , Dotazione 
SS azione profil ale a 
denominazione - Denominazione profilo profession Dieuninala 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - CATANIA 


Nona qualifica funzionale 
244/A Direttore coordinatore di servizio sociale 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 

Totale 


csi 
Cd 
15 
1 
1 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale [dl 
Quarta qualifica funzionale 
3 
î 
= 


5 Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
210 Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Seconda qualifica funzionale 
25 Addetto alle attrezzature e pulizie 
Totale 


. Totale complessivo 
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Tabella A_. 

Quadro IN 
Codice Fei È Dotazione 
Me Denominazione profilo professionale DA 
denominazione p P organica. 


169/A 


246 


210 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - CATANIA BICOCCA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario” 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 


. Educatore 


Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 

Totale 

Seconda qualifica funzionale 
Addetto alle attrezzature e pulizie 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
GIARRE - SEZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE Di CATANIA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale E" 
Settima qualifica funzionale ‘ 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale CCA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
245 Educatore 1 
Totale [__ 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1. 
133 Infermiere professionale z 
Totale {Cd 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Totale CI 
Seconda qualifica funzionale 
25 Addetto alle attrezzature e pulizie 1 
Totale 
Totale complessivo 
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Tabelia A 
Quadro III 
Codice Denominazione profito professionale Dotazione 
denominazione __ è ._ Organica. 


169/A 


246 


210 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE PER 


TOSSICODIPENDENTI - MESSINA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Capo sala 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Elettrameccanico specializzato 

Apparecchiatore elettronico specializzato 

Conduttore specializzato di motori navali 

Infermiere professionale 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Totale 

Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro til 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica ___ 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - MESSINA 


Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 4 


Totale cessi 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 


Totale E="3 


Settima qualifica funzionale 


242 Assistente sociale coordinatore 17 
Totale 

Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 


Totale {A Oa_c_37] 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 


Total 4 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 3 


Total [CA 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera î 
210 Addetto alle lavorazioni - 1 


Total I 
Totale complessivo C_____31] 
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Tabella A 
Quadra Ill 
Codice Denominazione profito professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - MISTRETTA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 


Totale era 


Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 


Totale CI 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo . 1 


Totale rosi 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 


Di a) 


Quarta qualifica funzionale 


5 Coadiutore 2 
Totale [ed 
Totale complessivo 


CASA CIRCONDARIALE - MODICA ‘ 


Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 


Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 


Total cea 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
245 Educatore 1 


Totale a: 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 1 
51 Elettricista specializzato Ù 
133 Infermiere professionale 2 


Totale E] 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
208 Telefonista telescriventista operatore radio L 


Totale E! 
Totale complessivo [SERENE 5) | 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice sing » Dotazione 
Famata Denominazione profilo es: ale ì 
denominazione P profession organica 


210 


CASA DI RECLUSIONE - NOTO 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati 
Operatore specializzato per ia lavorazione di materiali non metallici 
Falegname specializzato 

Infermiere professionale 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Elettromeccanico 
Falegname 

Legatore 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadrolll 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione Organica 


169/A 


13 
169 
247 


210 


CASA CIRCONDARIALE - RAGUSA 


Nona qualifica funzionale 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 

Operatore amministrativo contabile 
Motarista meccanico specializzato 
Aggiustatore meccanico specializzato 
Elettricista specializzato 

Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Falegname 


Telefonista telescriventista operatore radio 


Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Seconda qualifica funzionale 
Addetto alle attrezzature e pulizie 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 11 
Codice Denominazione profito professionale Datazione 
denominazione organica 


CASA CIRCONDARIALE "NUOVO COMPLESSO" - SIRACUSA 


Ottava qualifica funzionale 


Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 


Totale 


Settima qualifica funzionale 


Collaboratore amministrativo contabile 


Educatore coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A° 
Quadro lil 
Codice Sat i Dotazione ‘ 
dencminazione Denominazione profilo professionale parare 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - SIRACUSA 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Tolale ea 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 9 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
Totale SENI 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 4 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale complessivo 
Totale Provveditorato 
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Tabella A 
Quadro Ill 
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Codice 
denominazione 


51 
209 


Denominazione profilo professionale 


Provveditorato regionale nella Regione Lombardia - Milano 


Dotazione 
organica 


PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - MILANO 


Dirigenti amministrativi 
Dirigente superiore 
Primo dirigente 

Totale 


Nona qualifica funzionale 

Direttore amministrativo contabile 

Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Direttore coordinatore di servizio sociale 
Direttore coordinatore di area pedagogica 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 


. Direttore di servizio sociale 


Direttore di area pedagogica 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente tecnico edile 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Elettricista specializzato 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Totale 

Terza qualifica funzionale 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - BERGAMO 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabiie 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale CCG 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 3 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
Quarta qualifica funzionale , 
5 Coadiutore 2 
Totale Cra 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro lil 
Codice RENE : Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale prtsgron 
CASA CIRCONDARIALE - BRESCIA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale | 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile Li 
169 Direttore di istituto penitenziario 4 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 39 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale C____J 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 3 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
Totale 239 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale CA 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Cod o Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - BRESCIA 
Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 1 
Totale Ao] 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Totale [3A 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 19 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere ù 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
Totale ea] 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Totale CCI 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale Pasca 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Îli 
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Codice pula , Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale siganica 
CASA DI RECLUSIONE - BRESCIA VERZIANO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 2 


Totale cea 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 2 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 


Terza qualifica funzionale 


210 Addetto alle iavorazioni 1 
Total CC 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - BUSTO ARSIZIO 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Tolale [i 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 2 
Total 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
245 Educatore 3 
Total Ei 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionate 3 
Total SENESE) 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 


Total ra 
Totale complessivo [33 
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Codice 
denominazione 


169/A 


246 


210 


‘ Tabelia A 
Quadro IH} 


Dotazione 


Denominazione profilo professionale î 
organica 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - COMO 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Coltaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totaie 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Pittore 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alie lavorazioni 
Totale 


MILLILI 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro tl! 
SOG Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - COMO 


Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 1 


Total i 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 


Totale E 


Settima qualifica funzionale 


242 Assistente sociale coordinatore 17 
Totafe 

Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 


Quarta qualifica funzionale 
È) Coadiutore 2 


Total 3 


Terza qualifica funzionale 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale Di 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro lil 
Codice ca; ; Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale dani 
CASA CIRCONDARIALE - CREMONA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale I 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale IE 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale CA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
245 Educatore 2 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 2 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Tolale ea 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice iazi : Dotazione 
deriominazione Denominazione profilo professionale nia 
‘ CASA CIRCONDARIALE - LECCO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile o 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore { 
Totale CA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
245 Educatore 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale CI 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale 3 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - LODI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale A 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
248 Educatore coordinatore 1 
Totale C______j 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
16 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale E 
Quarta qualifica funzionale 
S Coadiutore 2 
Totale RE 
Totale complessivo CT 
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Tabella A 
Quadro 1lI 


CIT ZAINO n TN TLOZ ARAN] ————_____y 


Codice 
denominazione 


246 


Denominazione profilo professionale 


CASA CIRCONDARIALE - MANTOVA 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Totale complessivo 
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UWUILII 


23-4-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 


Tabella A 

Quadro ll 
Codice Denominazione profilo professionale lazione 
denominazione organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - MANTOVA 


Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionaie 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
210 Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
ia Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - MILANO 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Totale 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
2A4T7I/A Direttore coordinatore di area pedagogica L 
Totale =) 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 2 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 5 
246 Educatore coordinatore 8 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
15 Ragioniere 5 
134 Capo sala 3 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia Li 
245 Educatore 11 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato Li 
96 Conduttore specializzato di motori navali 1 
133 Infermiere professioniale 14 
Quarta qualifica funzionaîe 
5 Coadiutore 4 
50 Elettricista 1 
123 Legatore 1 
208 Telefonista telescriventista operatore radio ù 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
131 Ausiliario socio sanitario 4 
Totale CI 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro il! 
Codice HG F Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale Gianca 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - MILANO 
Dirigenti per il servizio sociale 
(1) Primo dirigente 


Totale 


Mona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


IL LEIL UIL 


Totale complessivo 


— 163 — 


23-4-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n, 94 
Tabella A 
Quadro Ill 
Sodica Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA DI RECLUSIONE CON SEZIONE CIRCONDARIALE - MILANO OPERA 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale CA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale RENI 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 3 
246 Educatore coordinalore 7 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
15 Ragioniere 4 
134 Capo sala 3 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
147 Assistente tecnico di laboratorio di analisi 1 
245 Educatore 12 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
66 Muratore specializzato 1 
133 Infermiere professionale 11 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 4 
Totale CA 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
131 Ausiliario socio sanitario 3 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Il! 
Codice ha ; 4 Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale ornarica 
CASA CIRCONDARIALE - MONZA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
247IA Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale Cd 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 3 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 3 
245 Educatore 4 
280 Consollista 3 
Totale 939 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
133 Infermiere professionale 4 
Totale 39 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale Pea 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III ’ 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - PAVIA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale CA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
Tolale 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale AJ 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 


Dotazione 
organica 


Codice 


put Denominazione profilo professionale 
denominazione p p 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - PAVIA 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


CASA CIRCONDARIALE - SONDRIO 


Ottava qualifica funzionale 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
246 Educatore coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
133 Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 


IDEE DULIDIL 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale IOrAZioNe 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - VARESE 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro lil 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - VIGEVANO 
Nona qualifica funzionate 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale CD 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1. 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Tolale CCI 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2: 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 3 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
245 Educatore 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale E 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
—r1—_——_—_——_+————————_—__-—-—F.-F...+-.+-+---m<quqmqu«.b____—__--->mDmn1nmn1l1etLEeT a wmamne«]# )’ jw'wm'_rrr—r—r—rr 
redini Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - VOGHERA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 4 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale RN 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Tolale CA 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale i 
Totale complessivo 
Totale Provveditorato 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice REGNI . Dotazione 
deriominazione Denominazione profilo professionale . STORE 
Provveditorato regionale nella Regione Campania - Napoli 
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - NAPOLI 
Dirigenti amministrativi 
(1) Dirigente superiore 
(1) Primo dirigente 


Totale 


Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile È 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario - 
241 Direttore di servizio sociale 
247 Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 
225 Ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
73 Assistente tecnico edile 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
51 Elettricista specializzato 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
210 Addetto alle lavorazioni 

Totale 

Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
SOCIA Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - ARIANO IRPINO 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale C___] 
Ottava qualifica funzionaie 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245. Educatore 2 
280 Consollista 3 
Total 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
96 Conduttore specializzato di motori navali 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale CR 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
208 Telefonista teiescriventista operatore radio u 
Totale E] 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale C___3 
Totale complessivo 


SA pp 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Forse” ; Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale pz 
ARIENZO SAN FELICE - SEZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE 
FEMMINILE DI CASERTA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 


Tolle DITE! 


Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 


Totale [=== 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
245 Educatore 1 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 


Quarta qualifica funzionale 


5 Coadiutore 2 
71 Idraulico 1 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 


Total ci 


Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 2 


Toe casa 
Totale complessivo CC] 


E. 
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Tabella A 
Quadro Ill 
A OGICA. Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione ; organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOGIALE PER ADULTI - AVELLINO 
Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Totale 97 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 19 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale EST) 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 3 
Totale Cd 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale complessivo C__ 23 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice LEE si Dotazione 
frisa Denominazione profilo professionale i 
denominazione p p organica 


169/A 


169 


210 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - AVELLINO BELLIZZI 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Capo tecnico 

Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Elettricista specializzato 

Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 
Falegname specializzato 

idraulico specializzato 

Conduttore specializzato di motori navali 

Infermiere professionale 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Elettromeccanico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
SA Denominazione profilo professionale Datazione 
denominazione organica 
OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - AVERSA 
Dirigenti sanitari 
Primo dirigente i 
Ottava qualifica funzionale 
‘13 Funzionario amministrativo contabile 1 
228 Medico direttore 3 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale DG 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministralivo contabile 1 
227 Medico 3 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale CCA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere f 
134 Capo sala 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 1 
280 Consollista 3 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 1 
70 Falegname specializzato 1 
96 Conduttore specializzato di motori navali 1 
133 Infermiere professionale 14 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
35 Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche 1 
42 Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici 1 
50 Elettricista 1 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Totale 39 
Terza qualifica funzionale 
131 Ausiliario socio sanitario o) 
210 Addetto alle lavorazioni 4 
Totale 3 
Totale complessivo 55 


— 176 — 


23-4-1998 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 94 


Tabella A 

Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Coiadone 
denominazione organica 


169/A 


247 


245 


210 


CASA CIRCONDARIALE - BENEVENTO 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Operatore amministrativo contabile 

Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 
Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 


Luana 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice siii : ; Dotazione 
de arminasiona Denominazione profilo professionale i pteanica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE Di RECLUSIONE - CARINOLA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale E==# 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale I 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 2 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati 
43 metallici 1 
51 Elettricista specializzato 1 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 2 
70 Falegname specializzato 1 
96 Conduttore specializzato di motori navali 1 
133 Infermiere professionale 3 
Tolele [3A 
Quarta qualifica furizionale 
5 Coadiutore 2 
50 Elettricista 1 
54 Elettromeccanico 1 
71 Idraulico 1 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Totale ssi 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni Ss 
Totale sa 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Ai i - Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale den 
CASA DI RECLUSIONE PER TOSSICODIPENDENTI - EBOLI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale CA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
245 Educatore 1 
Totale [ss] 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
Tolale CI 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
65 Muratore L 
Totale CCA 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 3 
Totale CCI 
Totale complessivo C__3 
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Tabella A 
Quadro Ill 
- LOGIA, Denominazione profilo professionate COVAZIONE 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - GRAGNANO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale a 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere i 
245 Educatore 1 
Totale ms] 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale e 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni ù 
Totale © 
Totale complessivo CC 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice NINO , Dotazione 
anominazione Denominazione profilo professionale driaanica 
CASA CIRCONDARIALE - LAURO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
. Totale 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 
246 Educatore coordinatore 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 


E 

cà 

Totale 
; 

ca 

ea 

RIESI 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 
133 Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 


Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Files 7 3 Dotazione 
denominazione i Denominazione profilo professionale oiesnica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - NAPOLI 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente L 
Totale 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile ì) 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
2ATIA Direttore coordinatore di area pedagogica 4 
Totale (A___3 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 2 
Totale 39 
Settima qualifica funzionafe 
2 Collaboratore amministrativo 1 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario S 
203 Capo tecnico 2 
246 Educatore coordinatore 8 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
15 Ragioniere 5 
134 Capo sala 3 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia i 
245 Educatore 11 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati 
43 metallici 1 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 2 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 2 
66 Muratore specializzato 1 
70 Falegname specializzato î 
96 Conduttore specializzato di motori navali 1 
118 Tipografo compositore specializzato 1 
120 Tipografo impressore specializzato i 
126 Litagrafo specializzato 1 
133 Infermiere professionale 14 


Totale 
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Tabella A 
Quadro |!| 
Codice Dotazione 
og Denominazione profilo professionale È 
denominazione p prof na organica 


segue Casa Circondariale con Sezione di Reclusione - Napoli 


131 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Aggiustatore meccanico 

Elettricista 

Pittore 

Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Ausiliario socio sanitario 

Adodetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro {li 
Codice. Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione 3 organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - NAPOLI 
Dirigenti per il servizio sociale 
(1) Primo dirigente 1 
Totale E" 
Nona qualifica funzionafe 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 1. 
Totale I 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 4 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
242 Assistente sociale coordinatore 30 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
Totale EA 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
Total Cd 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 7 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Totale 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale [i 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
d Codice Denominazione profilo professionale Dalazione 
enominazione organica 
OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - NAPOLI 
Nona qualifica funzionale 
226/A Direttore medico coordinatore 1 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
226 Medico direttore s 3 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
227 Medico 3 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale CA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
134 Capo sala 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 2 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
16 Operatore amministrativo contabile 1 
133 Infermiere professionale 14 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 4 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
71 Idraulico 1 
Totale CI 
Terza qualifica funzionale 
131 Ausiliario socio sanitario 5 
210 Addetto alle lavorazioni 10 
Totale [15] 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro lil 
SR Denominazione profilo professionale Dolazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - NAPOLI SECONDIGLIANO 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Totale 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale CA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 2 
Settima qualifica funzionale 
14 Coliaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 3 
245 Educatore coordinatore 7 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
15 Ragioniere 5 
134 Capo sala 3 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
147 Assistente tecnico di laboratorio di analisi 1 
245 Educatore 10 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4° Operatore amministrativo 4 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
66 Muratore specializzato 1 
133 Infermiere professionale i1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 4 
50 Elettricista 1 
67 Pittore 1 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Totale 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
131 Ausiliario socio sanitario 3 
210 Addetto alle lavorazioni 4 
Totale CI 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice zi A Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale Srvanica 
CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE - POZZUOLI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 4 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CCI 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale CCG 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale CCI 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
16 Operatore amministrativo contabile 1 
133 Infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
Totale cessi 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
50 Elettricista 1 
67 Pittore 1 
89 Operatore per l'alimentazione 1 
Totale CCI 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 4 
Totale CCA 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
CIRCA: Denominazione profito professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - SALA CONSILINA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale C__ 7 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo L 
Totale C___1] 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale CI 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Total 
Totale complessivo CC] 
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Codice 
denominazione 


169/A 


246 


245 


210 


Denominazione profilo professionale 


CASA CIRCONDARIALE - SALERNO 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 
Apparecchiatore elettronico specializzato 
Conduttore specializzato di motori navali 
Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionaie 
Coadiutore 

Elettricista 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabelia A 

Quadro Ii 
Codice Denominazione profilo professionale Dolazione 
denominazione organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - SALERNO 


Nona qualifica funzionale 
2410A Direttore coordinatore di servizio sociale 1 


Totale ei 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 


Totale #9 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 19 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 


Totale = 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 


Quarta qualifica funzionale 


5 Coadiutore 4 
9 Conducente di automezzi speciali 1 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 


Total 3 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
210 Addetto alle lavorazioni 1 


To temere 
Totale complessivo C____35 
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Tabella A 
Quadro Ill 
cca Denominazione profilo professionale ona 
CASA CIRCONDARIALE - SANTA MARIA CAPUA VETERE 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Z4TIA Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CCA 
* Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 3 
203 Capo tecnico 1 
246 Educatore coordinatore 4 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 3 
15 Ragioniere 3 
134 Capo sala 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore . 4 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e taminati 
43 metallici 1 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 1 
70 Falegname specializzato 1 
96 Conduttore specializzato di motori navali 1 
133 Infermiere professionale 6 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 3 
Totale 3 
Terza qualifica funzionale 
131 Ausiliario socio sanitario 2 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale RN 
Totale complessivo C___] 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice si + Dotazione 
* fi È 
denominazione Denominazione profilo professionale drsanica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - SANTA MARIA CAPUA VETERE 


. Nona qualifica funzionale 
24V/A Direttore coordinatore di servizio sociale 1 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 


Settima qualifica funzionale 


242 Assistente sociale coordinatore 11 
Totale 

Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 


Totale CI 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
210 Addetto alle lavorazioni 1 


ta e 
Totale complessivo 23 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice Tato , î Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale bidanica 
CASA CIRCONDARIALE - VALLO DELLA LUCANIA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Tolale 
Sesta qualifica funzionale 
‘3 Assistente amministrativo 1 
245 Educatore 1 
Totale 2A 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
209 : Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale CA 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale 
Totale complessivo CC 
Totale Provveditorato 
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(1) 
(1) 


Tabella A 
Quadro ili 
- —————————_ ——__—____. 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


13/A 
169/A 
247/A 


Provveditorato regionale per le Regioni Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige e Veneto - Padova 


PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - PADOVA 


Dirigenti amministrativi 
Dirigente superiore 
Primo dirigente 

Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo contabile 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Direttore coordinatore di area pedagogica 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di servizio sociale 

Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Capo tecnico 

ingegnere 


“Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente tecnico edile 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Elettricista specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 


Teiefonista telescriventista operatore radio 


Totale 


Terza qualifica funzionale 


Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 


Totale 


Totale complessivo 
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Codice 
denominazione 


246 


Denominazione profilo professionale 


Tabella A 
Quadro Ill 


Dotazione 
organica 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - BELLUNO 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Infermiere professionale 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
TOdice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - BOLZANO 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
Totale | 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale CAI 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
34 Assistente linguistico 1 
Totale CCI 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
Totale Cd 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 4 
50 Elettricista 1 
65 Muratore 1 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
210 Addetto alle lavorazioni 4 
Totale Cd 
Totale complessivo (°) 


{") Tale dotazione assume valore indicativo per essere riassunta nel provvedimento da emanarsi in 
applicazione del decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445 
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Tabella A 
Quadro Hll 
w NISICA: Denominazione profilo professionale Dotazione 
enominazione : 3 organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - BOLZANO 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 1 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 7 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 1 
Totale re 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
Totale A 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 1 
Totale Ci 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale RA 
Totale complessivo (*) C___ 313 


(*) Tale dotazione assume valore indicativo per essere riassunta nel provvedimento da emanarsi in 
applicazione del decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445 


= 
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Tabelia A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - GORIZIA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile hi 
246 Educatore coordinatore 41 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Total 3 
Totale complessivo C_ 19] 
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Tabella A 

Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


246 


CASA CIRCONDARIALE - PADOVA 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Infermiere professionale 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Îli 
COGICe Denominazione profilo professionale — Relazione 
denominazione organica 
CASA DI RECLUSIONE - PADOVA 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Totale 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale [i 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 2 
Totale === 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 3 
‘246 Educatore coordinatore 4 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 3 
245 Educatore 6 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
66 Muratore specializzato 1 
133 Infermiere professionale 4 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato î 
Totale 
C uarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
210 Addetto alfe lavorazioni 1 
Totale CC 
Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro III 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - PADOVA 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 


Totale 2 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 10 
Totale 


Sesta gualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 

Totale 


1 
1 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale C_____TJ 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Tolale CA 
1 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro lil 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione ; organica 
CASA CIRCONDARIALE - PORDENONE 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale [3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale [39 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Tolale pes 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
d cod Denominazione profilo professionale Dotazione 
ènominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - ROVERETO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 


Total ca 


Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile L) 
246 Educatore coordinatore 1 


Totale NE 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 


Totale 3 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 


Quarta qualifica funzionale 


5 Coadiutore 2 
Totale I 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
GOACE Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - ROVIGO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale 3A 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale EA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale rs 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale CI 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale 3 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Total 
Totale complessivo C_ 13] 


SaR," ee 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 94 


Tabella A 

Quadro III 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


‘ 169/A 


246 


CASA CIRCONDARIALE - TOLMEZZO 


Nona qualifica funzionale 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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Totale 
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Tabella A 
Quadro Ill 
——_—mkm_—m@&P————_——___—____—_mm__—————==---+--——————=—»@—_#_T==_UTUTÈTORNwn——1_1_1_1111111111—1—1—l1l1l1#l1l11—11l1—1l1—rr_rr—_—_r__—_———————222——_—_-_—_-—-__n 
Codice PARTA i Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale Sanita 
CASA CIRCONDARIALE - TRENTO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 39 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale [3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educalore 1 
280 Consollista 3 
ia x 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 2 
Totale crei 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice na i Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale panna 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - TRENTO 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 


Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 


cea 
3 
esa 
o. 
3 
css 
3 


Quarta qualifica funzionale 


È) Coadiutore 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 
Tabella A 
Quadro Ill 
Codice MRC A Dotazione 
Jefidminazione Denominazione profilo professionale pani 


169/A 


246 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - TREVISO 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


ILLILI 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - TRIESTE 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Total 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 4 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 4 
245 Educatore 2 
280 Gonsollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 2 
Totale A 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro ili 
Codice sita î A Dotazione 
dériominazione Denominazione profilo professionale dra anicà 


241 


242 


CENTRO Di SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - TRIESTE 


Ottava qualifica funzionale 
Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Totale 

Terza qualifica funzionale 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro HI 
Codice VOR: : Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionaie dinanica 
CASA CIRCONDARIALE - UDINE 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica Li 
Totale Cd 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
248 Educatore coordinatore 2 
Totale CA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
245 Educatore 2 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 4 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale [3 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Tolale 3 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice. Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - UDINE 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 


Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 


E 

10 

1 

3 

1 

cea 
2 

3 

= 


Quarta qualifica funzionale 


5 Coadiutore 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo i 1 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - VENEZIA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale [CI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore L 
Totale CI 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 2 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore.amministrativo 2 
Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati 
43 metallici 1 
70 Falegname specializzato 2 
105 Comandante 1 
133 infermiere professionale 2 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
61 Operatore per fa lavorazione di materiali non metallici 1 
65 Muratore 1 
208 Telefonista telescrivenlista operatore radio 1 
Totale [em 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale Ao 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice rt 3 ; Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale GIMLNICA 
CASA RECLUSIONE FEMMINILE CON SEZIONE CIRCONDARIALE - VENEZIA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale IE 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 
Totale RENO 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 infermiere professionale 2 
Totale CH 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
61 Operatore per la lavorazione di materiali non metallici 2 
Totale CA 
Totale complessivo C____13 


oi e 
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Tabella A 
Quadro ill 
Cod 1 Denominazione profiio professionale Dotazione 
denominazione organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - VENEZIA 
Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministralivo 
15 Ragioniere 


Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 


== 

3 

2 

Totale 
i 

==" 

=" 

esa 


Quarta qualifica funzionale 


5 Coadiutore 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
SOCI Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - VENEZIA GIUDECCA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile Li 
169 Direttore di istituto penitenziario Ri 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Éducatore coordinatore 1 
Totae nei 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale CI 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale E 
Totale complessivo (33 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - VERONA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale CI 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
245 Educatore 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 2 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 
Totale 3] 
Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale DOLIZIONE 
denominazione 5 organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - VERONA 


Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 1 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 11 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 


1 
RI 
1 
41 
1 
Totale C___ 
Terza qualifica funzionale 
1 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice NRGR A Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale Sudnica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - VICENZA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale red 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile Li 
169 Direttore di istituto penitenziario ì 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
2 Collaboratore amministrativo 2 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale Fai 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
245 Educatore 2 
Tolale 39 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato L 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
S Coadiutore 2 
Totale (3 
Totale complessivo C__— 23] 
Totale Provveditorato 333 
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Tabella A 
Quadro II 
critic ii 
Codice ne: ; Dotazione. 
densmindzione Denominazione profilo professionale organica 
Provveditorato regionale nella Regione Umbria - Perugia 
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - PERUGIA 
Dirigenti amministrativi 
(1) Dirigente superiore 1 
(1) Primo dirigente 1 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Totale r_—=@ 
Settima qualifica funzionale 
2 Collaboratore amministrativo f 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
73 Assistente tecnico edile 1 
Totale | 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
Tolale EI 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 3 
Totale 3 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale [o 
Totale complessivo CC 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Kee > A Denominazione profilo professionale pe 
CASA Di RECLUSIONE - ORVIETO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 41 
Totale A] 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale CA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo bj 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 2 
Totale CT 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati 
43 metallici 1 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 2 
66 Muratore specializzato 1 
70 Falegname specializzato 2 
133 Infermiere professionale . 2 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
67 Pittore 1 
Tolale 3 
Totale complessivo C__35] 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice ili s Dotazione 
deforma Denominazione profilo professionale sinranica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE 
MASCHILE E FEMMINILE - PERUGIA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale Ci 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 4 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CI 
Settima qualifica funzionale 
2 Collaboratore amministrativo 1 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore i 
Totale CCA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
134 Capo sala 1 
245 Educatore 2 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 3 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
42 Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici 1 
69 Falegname 1 
Tolale DA 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni L 
Totale Esa 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro ili 


Codice 
denominazione 


Denominazione profilo professionale 


Dotazione 
organica 


24 


242 


210 


CENTRO DI! SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - PERUGIA 


Ottava qualifica funzionale 
Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Cod ice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - SPOLETO 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale I 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale C__I 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 3 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia i) 
245 Educatore 3 
280 Consollista 3 
Totale CM 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
118 Tipografo compositore specializzato 1 
120 Tipografo impressore specializzato 1 
126 Litografo specializzato 1 
133 infermiere professionale 3 
Totale 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
61 Operatore per la lavorazione di materiali non metallici 1 
69 Falegname 1 
71 Idraulico 1 
Totale CCI 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale RE) 
Totale complessivo 


= Odd 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 94 


Tabella A 
Quadro lil 
Codice RO : : Dotazione 
deriominazione Denòminazione profilo professionale Sraariica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - SPOLETO 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 1 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore E) 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
Totale i 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 1 
Totale i 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale CI 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione : organica 
CASA CIRCONDARIALE - TERNI 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 1 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 4 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale C3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale Cd 
Sesta qualifica funzionale 
‘3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
245 Educatore 2 
Totale (E =2@ 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
Totale CAI 
Quarta qualifica funzionale 
5 ‘ Coadiutore 2 
Totale E=2 
Totale complessivo 2] 
Totale Provveditorato 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice miti £ È Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale ragno 
Provveditorato regionale nelle Regioni Abruzzo e Molise - Pescara 
PROVVEDITORATO REGIONALE PESCARA:ABRUZZO E MOLISE 
Dirigenti amministrativi 
(1) Dirigente superiore 1 
(1) Primo dirigente 1 
Totale 3 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
ZATIA Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale C__3I 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Totale [____] 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
Totale CD 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
73 Assistente tecnico edile 1 
Totale C__3G 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
Totale E 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 3 
Totale CCI 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
‘210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro II! 
Codice ala: : : Dotazione 
derierminazione Denominazione profilo professionale pani 


169/A 


210 


CASA DI RECLUSIONE CON SEZIONE CIRCONDARIALE - SULMONA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Tataie 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Apparecchiatore elettronico specializzato 


‘© Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 


Falegname specializzato 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Totale 

Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Serie generale - n. 94 


Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale iniezione 
denominazione organica 
‘ CASA CIRCONDARIALE - L'AQUILA 
Nona qualifica funzionate 
169/A . Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale E 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CCI 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale 9 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
245 Educatore 2 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale E 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale [ 7] 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro WI 
Soda Denominazione profilo professionale Dotazione 
denomiriazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - TERAMO 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica i) 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
248 Educatore coordinatore 2° 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativa 2 
15 Ragioniere 2 
245 Educatore 2 
Tolale E) 
Quinta qualifica funzionale 
4 ‘Operatore amministrativo 3 
96 Conduttore specializzato di motori navali 1 
133 Infermiere professionale 3 
135 Tecnico di radiologia medica L 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale (Si 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore di * 
50 Elettricista 1 
71 idraulico 1 
Totale [CA 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice RIA ; 1 Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale prersi 
CASA CIRCONDARIALE - LANCIANO 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale Ci 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale E=""=# 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile ì) 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore Li 
Totale pressi 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 2 
Totale CA 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 2 
Totale A 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Totale CCI 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione . organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - PESCARA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale Cl 
Settima qualifica funzionale 
14 Coltaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale [= 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 2 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
62 Operatore specializzato per la lavorazipne di materiali non metallici 1 
66 Muratore specializzato 1 
70 Falegname specializzato 1 
118 Tipografo compositore specializzato 1 
120 Tipografo impressore specializzato 1 
126 Litografo specializzato 1 
133 Infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale €33 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
” otale 7 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale Ci 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro lit 
d Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
enominazione organica 


13 
169 
247 


245 


210 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - VASTO 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Conduttore specializzato di motori navali 
Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


. Terza qualifica funzionale 


Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Supplemento ordinario alta GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 94 


Tabella A 
Quadra Ill 
GOOSE. Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - CAMPOBASSO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 4 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 2 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 2 
Totale SEIN 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
61 Operatore per la lavorazione di materiali non metallici 1 
69 Falegname 1 
Totale e] 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totae 3 
Totale complessivo (Fi 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 94 


Tabella A 
Quadro II 
Corteo Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - LARINO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale CCA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale CI 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Totale NE 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
209 Tetescrìventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale A 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale 
Totale complessivo C__13] 
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Tabella A 
Quadro II} 
Codice Denominazione profilo professionale DOIAZIONE 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - CHIETI 
Ottava qualifica funzionaie 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Tolale | 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Tolale [37 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere I) 
245 Educatore 1 
Totale CA 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale NE 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale Cd 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale complessivo C_____13] 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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Tabefla A 
Quadra III 
Codice IRA è Dotazione 
rase Denominazione profilo professionale x 
denominazione p p organica 


169 


210 


CASA CIRCONDARIALE - ISERNIA 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Infermiere professionale 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - AVEZZANO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
Quinta qualifica funzionale 
4 - Operatore amministrativo 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale [ J] 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale CA 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale 
Totale complessivo Ca 
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Tabella A 
Quadra Ill 
Codice ola , Dotazione 
SALE Denominazione profilo nale h 
denominazione p professio organica 


2441/A 


241 


242 


210 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - PESCARA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di servizio sociale 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 


‘Addetto alle lavorazioni 


Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ili 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione : organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - L'AQUILA 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 1 
Totale O 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 6 
Totale Cd 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
Totale Ci 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale [A 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale 
Totale complessivo 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 94 


Tabella A 
Quadro Il 


Codice 


Denominazione profilo professionale 


Dotazione 
organica 


denominazione o ini 


‘241 


242 


209 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - CAMPOBASSO 


Ottava qualifica funzionale 
Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Totale 

Terza qualifica funzionale 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 

Totale complessivo 


Totale Provveditorato 
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Tabella A 
Quadro III 
-——_—___—_——__—__e—__rT—_rm—___tttmy_ymrm—mmry_r_—rrr_oo_ooeuhÉ/J}rr.12À—7_71z1————===_—217%7T=lp_oem—_—._—_r_r—mr——r——r—_——rrr—__—_r—_r_—_Trr—rrrrrran111rr—————|<.*ÈÈ,.r.r.r.r——_. 
Codice sull E . Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale prin 
Provveditorato regionale nella Regione Basilicata - Potenza 
PROVVEDITORATO REGIONALE POTENZA:BASILICATA 
Dirigenti amministrativi 
Dirigente superiore 1 
Primo dirigente 1 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
2ATIA Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 1 
Totale C____3] 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
73 Assistente tecnico edile 1 
Totale parsessssna 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
Totale [Cd 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 3 
Totale 3 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera i 
Totale adi 
Totale complessivo CZ] 


= 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice RANE: ? Dotazione 
denprinia (ana Denominazione profilo professionale olasnica 


169/A 


13 
169 
247 


210 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - MATERA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

infermiere professionale 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale . 


Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro III 
padie, . Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


169/A 


13 
169 
247 


210 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - POTENZA 


Nona qualifica funzionale 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Falegname 

Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice ia . x Dotazione 
da loiminasiona Denominazione profilo professionale cigania 
CASA CIRCONDARIALE - NIELFI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 4 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale C__3I 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore Li 
Totale Es 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 2 
Totale Cd 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale C_3 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 3 
Totale 3 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 


Codice 
denominazione 


Dotazione 


Denominazion filo professionale ; 
m e profilo professiona Sivanica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - POTENZA 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 
Totale complessivo 


Totale Provveditorato 


il 
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Tabella A 
Quadro III 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
Provveditorato regionale nella Regione Lazio - Roma 
PROVVEDITORATO REGIONALE ROMA:LAZIO 
Dirigenti amministrativi 
Dirigente superiore 1 
Primo dirigente 1 
Tolale CA 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 1 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale [3A 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 2 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 3 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
203 Capo tecnico 1 
212 Architetto 1 
225 Ingegnere 1 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
73 Assistente tecnico edile 2 
Totale CS 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo ) 
16 Operatore amministrativo contabile 1 
51 Elettricista specializzato 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 3 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e dì anticamera 2 
Totale 2A 
Totale complessivo 


dt = 
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Tabella A 
Quadro HI 
_————6&r—.—2z___———T——_—_—————_—m—___—————___——+UTvyvNy’_TrT—_—rrrrrr_Prrr_rr—r_rrrrrr—____——_———_—__r——_—__———__—_————__—_——————— 
Codice ‘ iii ; : Dotazione 
a endmisione Denominazione profilo professionale Lina NIC 
CASA CIRCONDARIALE “NUOVO COMPLESSO" CON SEZIONE DI 
RECLUSIONE - ROMA REBIBBIA 
Dirigenti amministrativi 
Primo dirigente 1 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale [on] 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario ì) 
247 Direttore di area pedagogica 2 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 3 
203 Capo tecnico 1 
246 Educatore coordinatore 7 
Totale CT 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
15 Ragioniere 5 
134 Capo sala 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
147 Assistente tecnico di laboratorio di analisi i) 
245 Educatore 10 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionate 
4 Operatore amministrativo 4 
Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati 
43 metallici 1 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
70 Falegname specializzato 2 
72 idraulico specializzato 1 
96 Conduttore specializzato di motori navali 4 
133 Infermiere professionale 11 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato L 
Totale 3 


— 248 — 


23-4-1998 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 94 


=_—_——___rrr——r—r—————————1"@@@m@@——__—_——_———1_Ér—mmm——_—————————_—_—__—___________F——_—_—--,-, to*rée9@re e0t0mÒm20q_——mk2@24_m@m@tr———_——————@ 


Tabella A 

Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Datazione 
denominazione organica 


segue Casa Circondariale “Nuovo Complesso" con Sezione di Reclusione - Roma Rebibbia 


123 


24 
131 
210 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Elettricista 

Muratore 

Pittore 

Falegname 

Idraulico 

Legatore 

Totale 


Terza qualifica funzionale 

Addetto aj servizi ausiliari e dì anticamera 
Ausiliario socio sanitario 

Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro tli 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione ; 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - ROMA "REGINA COELI" 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente i 
Totale e===# 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
> 247IA Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionaie 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale E 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 3 
203 Capo tecnico 1 
246 Educatore coordinatore 5 
Totale i 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 3 
15 Ragioniere 4 
134 Capo sala 3 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 7 
280 Consollista 3 
Totale pesi 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati 
43 metallici i 1 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
70 Falegname specializzato . 2 
72 Idraulico specializzato 1 
118 Tipografo compositore specializzato 1 
120 Tipografo impressore specializzato 1 
122 Fotocompositore speciatizzato 1 
126. Litografo specializzato 1 
133 Infermiere professionale 8 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale. CZ 
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Tabella A 
Quadro IU 
d SSGICe: Denominazione profilo professionale Ooa508 
enominazione organica 


segue Casa Circondariale - Roma “Regina Coeli" 


210 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Elettricista 

Muratore 

Falegname 

Totale 


Terza qualifica funzionale 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Ausiliario socio sanitario 

Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 


Codice 
denominazione 


Denominazione profilo professionale 


Dotazione 
organica 


169/A 


246 


210 


CASA CIRCONDARIALE - CIVITAVECCHIA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Apparecchiatore elettronico specializzato 

Infermiere professionale 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Elettricista 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
5od ce Denominazione profilo professionale Datazione 
denominazione . organica 


169/A 


246 


210 


CASA DI RECLUSIONE CON SEZIONE DI CASA CIRCONDARIALE - ROMA REBIBBIA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziaria 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Motorista meccanico specializzato 
Aggiustatore meccanico specializzato 
Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati 
metallici 

Elettricista specializzato 
Elettromeccanico specializzato 
Apparecchiatore elettronico specializzato 
Muratore specializzato 

Falegname specializzato 

Idraulico specializzato 

Conduttore specializzato di motori navali 
Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici 
Operatore per la lavorazione di materiali non metallici 
Pittore 

Tecnico agrario 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro lil 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - FROSINONE 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale | 
Ottava qualifica funzionale 
13 *Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 41 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Coltaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 3 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo ‘ 2 
16 Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati 
43 metallici 1 
70 Falegname specializzato 1 
133 Infermiere professionale 3 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore ‘ 2 
38 Aggiustatore meccanico 1 
50 Elettricista 1 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Totale C_3G 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale Cd 
Totale complessivo 


= 
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Tabella A 
Quadro til 
d Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
enominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - VITERBO 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale DI 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica ti 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
203 Capo tecnico 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 3 
280 Consollista 3 
Totale Co 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati 
43 metallici 1 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 1 
70 Falegname specializzato 2 
96 Conduttore specializzato di motori navali 1 
133 Infermiere professionale 3 
Totale Cei 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale YA 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ii 
Codice FS ; Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale sivanica 
CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - ROMA REBIBBIA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
246 Educatore coordinatore 2 
249 Collaboratore agrario 1 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
51 Elettricista specializzato 1 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 1 
66 Muratore specializzato 1 
133 Infermiere professionale 3 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 2 
Totale MINE 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
22 Addetto ai servizi di portierato e custodia 1 
252 Tecnico agrario 1 
Totale | 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 4 
Total 39 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill . 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione - : organica 
CASA CIRCONDARIALE - VELLETRI 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 2 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
133 Infermiere professionale 3 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
65 Muratore 1 
208 Telefonista telescriventista operatore radio L 
Totale 3A 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale CA 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA DI RECLUSIONE - CIVITAVECCHIA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale (4 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CDA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario al 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale A 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere . 2 
245 Educatore 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
66 Muratore specializzato 1 
118 Tipografo compositore specializzato 1 
120 Tipografo impressore specializzato 1 
126 Litografo specializzato 1 
133 Infermiere professionale 3 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
42 Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici 1 
Totale 39 
Totale compiessivo 
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Tabella A 
Quadro III 


Codice 
denominazione 


169/A 


246 


210 


Dotazione 


Denominazione profilo professionale ; 
organica 


TERZA CASA CIRCONDARIALE - ROMA REBIBBIA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


II 
1 
1 
IE: 
1 
1 
1 
1 
1 
A 
Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 2 
Infermiere professionale 2 
Totale CA 
Quarta qualifica funzionale 
3 
= 


Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
nr ——————————— ”_  — ——‘2lm*èeo_—_-<—_+_—________—_rt 
aa Denominazione profilo professionale Dalazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - CASSINO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziaria 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratare di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale (3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
280 Consollista 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
96 Conduttore specializzato di motori navali 1 
133 Infermiere professionale 2 
Totale 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale (____ 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro HI 
cod ica: Denominazione profilo professionale Dotazione i 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - LATINA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale CI 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
280 Consollista 3 
Totale C___3G 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
51 Elettricista specializzato 1 
72 Idraulico specializzato 1 
133 Infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
Total 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 1 
Totale C___ 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale E 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Hll 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA DI RECLUSIONE - PALIANO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale CF 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 . Educatore coordinatore 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1. 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 2 
Totale A 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
51 Elettricista specializzato 1 
55 Elettromeccanica specializzato 1 
133 Infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
35 Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche 1 
Totale Coca 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadiro il] 
Codice E È , Dotazione 
nea Denominazione profilo professionale 
denominazione AE:PI p organica 


CASA CIRCONDARIALE - RIETI 


Ottava qualifica funzionale 


13 Funzionario amministrativo contabile 
169 Direttore di istituto penitenziario 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


14 Collaboratore amministrativo contabile 
246 Educatore coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
51 Elettricista specializzato 
133 Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro lil 
Cod t0e: Denominazione profilo professionale SORazione 
denominazione organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - ROMA 


Dirigenti per il servizio sociale 
(1) Primo dirigente 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 
242 Assistente sociale coordinatore 

Totale 


== 
1 
A 
1 
42 
Sesta qualifica funzionale 
k) Assistente amministrativo 1 
Totale (1 
Quinta qualifica funzionale 
4 
8 
EA; 
1 
== 


4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
S Coadiutore 
208 Telefonisla telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
210 Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro lil 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - VITERBO 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 1 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 8 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
Totale C___ 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
Quarta qualifica funzionale 
S Coadiutore 1 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale i 
Totale complessivo | 
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Tabella A 

Quadro ill 
SE dea Denominazione profilo professionale De azione 
denominazione organica 


‘ 241 


242 


210 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - FROSINONE 


Ottava qualifica funzionale 
Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Totale 

Terza qualifica funzionale 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Addetto alle lavorazioni 

Totale 

Totale complessivo 


Totale Provveditorato 
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23-4-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 


Tabella A 
Quadro Ill 
Codice NL : A Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale ciGanica 
Provveditorato regionale nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta - Torino 
PROVVEDITORATO REGIONALE TORINO:PIEMONTE E VALLE 
D'AOSTA 
Dirigenti amministrativi 
(1) Dirigente superiore 1 
(1) Primo dirigente 1 
Totale 3 
Nona qualifica funzionate 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 1 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale CD 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 2 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 3 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 2 
225 Ingegnere 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
73 Assistente tecnico edile 2 
Totale E==# 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 5 
27 Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia 1 
51 Elettricista specializzato 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 3 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
Totale 3 
Totale complessivo 
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Tabelta A 
Quadro Ill 
Codice Store x ; Dotazione 
dermiazione Denominazione profilo professionale cidanica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - TORINO VALLETTE 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Totale ee) 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 2 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale (4 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 2 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale A 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 3 
246 Educatore coordinatore $ 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
15 Ragioniere 4 
134 Capo sala 3 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 7 
280 Consollista 3 
Totale C____ 2 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 1 
66 Muratore specializzato 1 
133 Infermiere professionale 10 
Total 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 4 
Total 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
131 Ausiliario socio sanitario 3 
Totale 3] 
Totale complessivo 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 94 


Tabella A 

Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


169/A 


246 


CASA CIRCONDARIALE - TORINO 


Nona qualifica fupzionale 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 


‘Direttore di area pedagogica 


Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 
Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Infermiere professionale 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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23-4-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 
Tabella A 
Quadro lil 
Edi: Denominazione profiio professionale Delazione 
denominazione ; organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - CUNEO 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale Ci 
Ottava qualifica funzionale 
19 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
248 Educatore coordinatore 2 
Totale CA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
137 Tecnico capa di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 2 
280 Consollista 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale 23 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro lil 
Cod ice Denominazione profilo professionale A Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - VERCELLI 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 4 
Totale i 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale __1 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 1 
245 Educatore 2 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 3 
133 Infermiere professionale 3 
Totale CCA 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
71 Idraulico 1 
Totale CCI 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale rea] 
Totale complessivo C____23] 
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23-4-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n, 94 
Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Fit î Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale sani 
CASA DI RECLUSIONE CON SEZIONE DI CASA CIRCONDARIALE - SALUZZO 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale |, 

13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247. Direttore di area pedagogica 1 

Tote CAI 
Settima qualifica funzionale 

14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 

Totale CA 
Sesta qualifica funzionale 

3 Assistente amministrativo 2 

15 Ragioniere 2 
245 Educatore 3 
280 Consollista 3 

Totale 
Quinta qualifica funzionale 

4 Operatore amministrativo 3 

133 Infermiere professionale 3 
Totale e 
Quarta qualifica funzionale 

S Coadiutore 2 

Totale ____7 
Totale complessivo 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 94 


Tabella A 
Quadro Ill 
Codice TESA Dotazione 
SZ, Denominazio filo fessi 
denominazione Zane Palio professionale organica 


169/A 


246 


280 


CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - NOVARA 


Nona qualifica funzionale 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministralivo 


Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 


Fotocompositore specializzato 
Litografo specializzato 
Infermiere professionale 
Tecnico di radiologia medica 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 


Telefonista telescriventista operatore radio 


Totale 


Totale complessivo 
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23-4-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 
Tabella A 
Quadro III 
Cod e: Denominazione profilo professionale Polazione: 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - ASTI 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale Cei 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CCI 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
15 Ragioniere 2 
245 Educatore 2 
Totale = 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativa 3 
133 Infermiere professionale 3 
Totale 3 
Quarta qualifica funzionale 
È) Coadiutore 2 
Totale 3 
Totale complessivo 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 
Tabella A 
Quadro I}l 
Codice sai E , Dotazione 
Hefiaminiszione Denominazione profilo professionale ppt 


169/A 


169 


14 


246 


CASA DI RECLUSIONE - ALESSANDRIA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziaria 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 
Falegname specializzato 

Infermiere professionale 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Pittore 

Totale 


Totale complessivo 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 
Tabella A 
Quadro Ill 
Codice RUGITEE : Dotazione 
ad rominaziona Denominazione profilo professionale urganica 


‘169/A 


246 


CASA CIRCONDARIALE - ALESSANDRIA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di istituto penitenziario 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


ce 
1 
1 
CI 
1 
1 
Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 1 
Educatore 2 
Totale CA 
Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 2 
Infermiere professionale 2 
Totale CA 
3 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 94 


Tabella A 
Quadro ill 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 


169/A 


CASA CIRCONDARIALE - IVREA 


Nona qualifica funzionale 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 
Educatore coordinatore 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 

Tipografo compositore specializzato 
Tipografo impressore specializzato 
Fotocompositore specializzato 
Litografo specializzato 

Infermiere professionale 

Tecnico di radiologia medica 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice stra La î Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale drcanicà 
CASA CIRCONDARIALE - BIELLA 
Nona qualifica funzionale 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 4 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 2 
Totale press 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 2 
Totale CCA 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale RE 
Totale complessivo 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 94 


Tabella A 
Quadro ill 
see Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - AOSTA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale C_3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Tolale CCA 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 Infermiere professionale 2 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale a 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
Cod IR Denominazione profilo professionale Datazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE CON SEZIONE DI RECLUSIONE - ALBA 
Ottava Qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
247 Direttore di area pedagogica 1 
Totale CAI 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
245 Educatore 1 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
133 infermiere professionale 2 
Totale | 
Quarta qualifica funzionale 
S Coadiutore 2 
Totale 3 
Totale complessivo CC 3] 


23-4-1998 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 94 


Tabella A 
Quadro III 


—r—-——_r'_ ro e@————_—————————r——rrrr11——r—r —--_——— 


Codice 
denominazione 


135 


69 


Denominazione profilo professionale 


CASA DI RECLUSIONE - FOSSANO 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Direttore di istituto penitenziario 
Direttore di area pedagogica 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore di istituto penitenziario 


+ Educatore coordinatore 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Educatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Operatore amministrativo contabile 
Infermiere professionale 

Tecnico di radiologia medica 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici 
Falegname 

Totale 


Totale complessivo 
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23-4-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 
Tabella A 
Quadro Ill 
Cole, Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CASA CIRCONDARIALE - VERBANIA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
Totale IE 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore 1 
Totale [237 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 
245 Educatore 1 
Totale CDI 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 4 
133 Infermiere professionale 2 
Totale CCG 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale complessivo CC 19] 
CASA CIRCONDARIALE - PINEROLO 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 4 
Totale Ca 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 1 
246 Educatore coordinatore L 
Totale 39 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo L 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo IL 
133 Infermiere professionale 2 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale [3 
Totale complessivo 
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23-4-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 


Tabella A 
Quadro III 
Codice RO Dotazione 
nr o ominazi rofil i 
denominazione Den Zollo Rrotia praleszionale organica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - TORINO 


Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 
Totale 


Ottava qualifica funzionaie 
241 Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
15 Ragioniere 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


DLULELI 


Totale complessivo 
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23-4-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 
Tabella A 
Quadro Îli 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - CUNEO 
Nona qualifica funzionale 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 
Totale EE 3 
Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 11 
Totale Po 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 1 
15 Ragioniere 1 
Totale C____ 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 
Totale Ci 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale [(____7 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 
Totale IRE) | 
Totale complessivo 
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Tabella A 

Quadro ill 
Codice sat ; Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale canica 


CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - ALESSANDRIA 


Ottava qualifica funzionale 
241 Direttore di servizio sociale 2 


Settima qualifica funzionale 
242 Assistente sociale coordinatore 10 


Totale 


Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo t 
15 Ragioniere 1 


Toti NRE) 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 1 


Quarta qualifica funzionale 
S Coadiutore 2 


Total [3 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 


Totale 1] 
Totale complessivo 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 


Tabelfa A 
Quadro Ill 


Codice 


Denominazione profilo professionale Dolazione 


denominazione organica 


241/A 


241 


242 


241 


242 


‘ CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI - NOVARA 


Nona qualifica funzionale 
Direttore coordinatore di servizio sociale 41 


Totale == 


Ottava qualifica funzionale 
Direttore di servizio sociale 1. 


Totale RS 


Settima qualifica funzionale 
Assistente sociale coordinatore 12 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Totale 


1 
== 
nat) 
Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 3 
Totale 3 
Terza qualifica funzionale 

4 


Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo - 


VERCELLI - SEDE DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE DI NOVARA 


Ottava qualifica funzionale 
Direttore di servizio sociale 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Assistente sociale coordinatore 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 


1 
ci 
È | 
Totale ni 
Totale complessivo 


Totale Provveditorato 
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Tabella A 
Quadro lil 
iaia Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
Scuola di formazione ed aggiornamento dei Corpo di Polizia e del Personale 
dell'Amministrazione Penitenziaria - Cagliari Monastir 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Totale [= 
Nona qualifica funzionale 
13Y/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 39 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 1 
247 Direttore di area pedagogica 2 
Totale [3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 3 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale NIN 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 3 
Tolale CI 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
51 Elettricista specializzato 1 
433 Infermiere professionale 2 
Tolale © 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Tolale I 
Terza qualifica funzionale 
24 Adoetto ai servizi ausiliari e di anticamera. 2 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale [CDA 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Îlî 
Codes Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
Scuola di formazione ed aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale 
deil'Amministrazione Penitenziaria - Cairo Montenotte 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 1 
247 Direttore di area pedagogica 2 
Totale 3 
Settima qualifica funzionate 
14 Collaboratore amministrativo contabile 3 
231 Psicologo 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale NA! 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 3 
Totale 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
51 Elettricista specializzato 1 
133 Infermiere professionale 3 
Totale (9 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale 237 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
210 Addetto alle lavorazioni Ù 
Totale 3 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Hi 
—————————1_cleo°"*e €ar6TT rr" IATA 
Codice cita A Dotazione 
denominazione Denominazione profilo professionale da 
Scuola di formazione ed aggiornamento del Corpo di Polizia 
e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria - Parma 
Dirigenti amministrativi 
Primo dirigente 1 
Totale [Ci 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale ea 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 1 
247 Direttore di area pedagogica 2 
Totale C____3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 3 
231 Psicologa 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 3 
Totale i 
Quinta qualifica funzionale 
- 4 Operatore amministrativo 2 
51 Elettricista specializzato 1 
133 Infermiere professionale 3 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale REA 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
210 Addetto alle lavorazioni 2 
Totale see) 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Eadice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
Scuola di formazione ed aggiornamento del Corpo di Polizia 
e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria - Portici 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Totale 
Nona qualifica funzionale 
1%A . Direttore amministrativo contabile’ 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 3 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile Î 
169 Direttore di istituto penitenziario al 
241 Direttore di servizio sociale L) 
247 Direttore di area pedagogica 2 
Totale ES 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 3 
231 Psicologo 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale [39 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 3 
Tolale AE 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
51 Elettricista specializzato 1 
133 Infermiere professionale. 2 
Totale CCG 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
71 idraulico 1 
89 Operatore per l'alimentazione 2 
Totale 3 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
210 Addetto alle lavorazioni 3 
Totale © A 
Totale complessivo C(A____3 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice = Egg : Dotazione 
deriominazione Denominazione profilo professionale sin 
Scuola di formazione ed aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale 
dell'Amministrazione Penitenziaria - Roma via di Brava 
Dirigenti amministrativi 
(1) Dirigente superiore 1 
Totale I 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 1 
2ATIA Direttore coordinatore di area pedagogica 1 
Totale Cd 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 3 
247 Direttore di area pedagogica 2 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 3 
246 Educatore coordinatore 4 
Totale CI 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 3 
15 Ragioniere 4 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
51 Elettricista specializzato 1 
96 Conduttore specializzato di motori navali 2 
133 Infermiere professionale 3 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
50 Elettricista 1 
65 Muratore 1 
Totale CDA 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
210 Addetto alle lavorazioni 4 
Totale [DI 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro JI] 
Codice Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
Scuola di formazione ed aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale 
dell'Amministrazione Penitenziaria - Roma Casal del Marmo 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Totale 
Nona qualifica funzionate 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale CA 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 1 
247 Direttore di area pedagogica 2 
Totale 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 3 
231 Psicologo 1 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale CI 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 3 
147 Assistente tecnico di laboratorio di analisi 1 
Total E ===a 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
51 Elettricista specializzato 1 
133 Infermiere professionale 3 
135 Tecnico di radiologia medica 1 
Tolale 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
50 Elettricista 1 
132 Infermiere generico 1 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale A] 
Totale complessivo 3 
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Tabella A 
Quadro Ill 
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d cea Ico Denominazione profilo professionale Dotazione 
enominazione organica 
Scuola di formazione ed aggiornamento del Corpo di Polizia 
e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria - Sulmona 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Totale Ci 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario L 
241 Direttore di servizio sociale 1 
247 Direttore di area pedagogica 2 
Totale AC _ 3 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 3 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale CA 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 3 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
51 Elettricista specializzato 1 
133 Infermiere professionale 3 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale EI 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro III 
Cadice Denominazione profilo professionale Rotazione 
denominazione organica 
Scuola di formazione ed aggiornamento del Corpo di Polizia 
e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria - Verbania 
Dirigenti amministrativi 
(1) Primo dirigente 1 
Totale Ci 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 27 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
241 Direttore di servizio sociale 1 
247 Direttore di area pedagogica 2 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 3 
246 Educatore coordinatore 2 
Totale osi 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 3 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
51 Elettricista specializzato u 
133 Infermiere professionale 3 
Totale 9 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale ==3 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
210 Addetto alle lavorazioni 1 
Totale N] 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro II] 
Codice pa ; Dotazione 
denominszione Denominazione profilo professionale omdanieà 
Magazzino vestiario e casermaggio - Roma 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale Ei 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
Totale Ea 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
Totale (23 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
16 Operatore amministrativo contabile 1 
Totale pesa 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
22 Addetto ai servizi di portierato e custodia 1 
Totale C___3 
Terza qualifica funzionale 
210 Addetto alle lavorazioni 4 
Totale Css 
Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice NERE: ; Dotazione 
dthamninazione Denominazione profilo professionale . AiddniCa 
Magazzino vestiario e casermaggio - Firenze 
Nona qualifica funzionale 
| 13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Tolale ese) 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
Totale eni 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 2 
Totale CC 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 2 
Totale CA 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 2 
Totale ra 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 2 
Totale CA 
Totale complessivo (1 
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Codice 
denominazione 


13/A 
169/A 


13 


14 


210 


25 


Denominazione profilo professionale 


Magazzino vestiario e casermaggio - Napoli 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo contabile 


Direttore coordinatore di istituto penitenziario 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministralivo contabile 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Conduttore specializzato di motori navali 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Seconda qualifica funzionale 
Addetto alle attrezzature e pulizie 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 
Quadro 1lI 
Cod e Denominazione profilo professionale Dotazione 
denominazione organica 
‘Centro amministrativo "G. Altavista" - Roma 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 1 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 1 
Totale 39 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 1 
169 Direttore di istituto penitenziario 1 
265 Bibliotecario 1 
Totale CA 
Settima qualifica funzionale 
14 Collaboratore amministrativo contabile 4 
266 Collaboratore di biblioteca 1 
Totale 3 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 4 
15 Ragioniere 1 
Totale [CCA 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativa 3 
133 Infermiere professionale 1 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 2 
Totale [== 
Quarta qualifica funzionale 
5 Coadiutore 5 
50 Elettricista 1 
Totale CA 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
210 Addetto alle lavorazioni 5 
Totale 
Totale complessivo 34 
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Tabella A 
Quadro Ill 
Codice Denominazione profilo professionale Datazione 
denominazione organica 
Riepilogo strutture periferiche 
Dirigente generale - livello C 1 
Totale SAI 
Dirigenti amministrativi 
(1) Dirigente superiore 18 
(1) Primo dirigente 41 
Dirigenti servizio sociale 
{1) Primo dirigente 5 
Totale RES | 
Dirigenti sanitari 
(1) Primo dirigente 2 
Totale C__9 
Totale qualifiche dirigenziali 
Nona qualifica funzionale 
13/A Direttore amministrativo contabile 46 
169/A Direttore coordinatore di istituto penitenziario 164 
226/A Direttore medico coordinatore 4 
241/A Direttore coordinatore di servizio sociale 36 
247/A Direttore coordinatore di area pedagogica 43 
Total 
Ottava qualifica funzionale 
13 Funzionario amministrativo contabile 276 
169 Direttore di istituto penitenziario 225 
226 Medico direttore 16 
241 Direttore di servizio sociale 151 
247 Direttore di area pedagogica 174 
265 Bibliotecario 1 
Totale 
Settima qualifica funzionale 
2 Collaboratore amministrativo 5 
14 Collaboratore amministrativo contabile 334 
170 Collaboratore di istituto penitenziario 235 
203 Capo tecnico 12 
242 Architetto 1 
225 Ingegnere 9 
227 Medico 18 
231 Psicologo 4 
242 Assistente sociale coordinatore 726 
246 Educatore coordinatore 403 
249 Collaboratore agrario 4 
266 Collaboratore di biblioteca 1 


Totale 
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Tabella A 
Quadro Il 


i FIRE È azi 
code Denominazione profilo professionale Dotazione 


denominazione organica 


segue riepilogo strutture periferiche 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 463 
15 Ragioniere 330 
34° Assistente linguistico 1 
64 Assistente tecnico per le lavorazioni di materiali non metallici 1 
73 Assistente tecnico edile 26 
103 Direttore di macchina 1 
134 Capo sala 48 
137 Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia 54 
147 Assistente tecnico di faboratorio di analisi 4 
200 Assistente tecnico agrotecnico 5 
245 Educatore 450 
250 Assistente tecnico agrario 2 
280 Consollista 180 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo €68 

6 Stenodattilografo 2 

12 Autista meccanico specializzato 1 
16 Operatore amministrativo contabile 12 
27 Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia 2 
36 Motorista meccanico specializzato 4 
39 Aggiustatore meccanico specializzato 5 
43 Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallic 17 
51 Elettricista specializzato 34 
55 Elettromeccanico specializzato 9 
59 Apparecchiatore elettronico specializzato 40 
62 Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metaliici 34 
66 Muratore specializzato 15 
68 Pittore specializzato. 2 
70 Falegname specializzato 28 
72 Idraulico specializzato È 
96 Conduttore specializzato di motori navali 33 
105 Comandante 4 
118 Tipografo compositore specializzato 9 
120 Tipografo impressore specializzato 9 
122 . Fotocompositore specializzato 4 
126 Litografo specializzato 12 
133 Infermiere professionale 672 
135 Tecnico di radiologia medica 30 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 83 
251 Tecnico agrario specializzato 2 
Totale 
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- Codice 
denominazione 


Denominazione profilo professionale 


segue riepilogo strutture periferiche 


123 
132 
208 
252 


24 
131 
210 


25 


(1) 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Conducente di automezzi speciali 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 

Addetto ai servizi di vigilanza 

Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Aggiustatore meccanico 

Operatore per la lavorazione dei profilati e laminati metallici 
Elettricista 

Elettromeccanico 

Operatore per la lavorazione di materiali non metallici 
Muratore 

Pittore 

Falegname 

Idraulico 

Operatore per l'alimentazione 

Legatore 

Infermiere generico 

Telefonista telescriventista operatore radio 

Tecnico agrario 

Totale 


Terza qualifica funzionale 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Ausiliario socio sanitario 

Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Seconda qualifica funzionale 
Addetto alle attrezzature e pulizie 
Totale 


Totale qualifiche dirigenziali 
Totafe qualifiche funzionali 


Totale complessivo 


Qualifica conservata agli effetti dell'art. 40 della legge n. 395/90 


DOMENICO CORTESANI, direttore 


It presente Quadro sostituisce il Quadro 3 della Tabella A annessa al 
D.P.C.M. 23 aprile 1997 (suppi. ord. n. 129 - G.U. n. 149/199 
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Quadro Ill 


Dotazione 
organica _, 


62 
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Francesco NaciTA, redattore 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 
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NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO 
Via Quattro Novembre, 160 
REGGIO EMILIA 

LIBRERIA MODERNA 

Via Farini, 1/M 

RIMINI 

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA 
Via XXI1 Giugno, 3 


FRIULI-VENEZIA GIULIA 


GORIZIA 

GCARTOLIBRERIA ANTONINI 
Via Mazzini, 16 
PORDENONE 

LIBRERIA MINERVA 
Piazzale XX Settembre, 22/A 
TRIESTE 

LIBRERIA TERGESTE 
Piazza Borsa, 15 (galli. Tergesteo) 
LIBRERIA EDIZIONI LINT 
Via Romagna, 30 

UDINE 

LIBRERIA BENEDETTI 

Via Mercatovacchio, 13 
LIBRERIA TARANTOLA 

Via Vittorlo Veneto, 20 


LAZIO 


FROSINONE 

LIBRERIA EDICOLA GARINGI 
Piazza Madonna della Neve, s.n.c. 
LATINA 

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE 
Viale dello Statuto, 28-30 

RIETI 

LIBRERIA LA CENTRALE 

Piazza V. Emanuele, 8 

ROMA 

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA 
Via S. Marla Maggiore, 121 
LIBRERIA DE MIRANDA 

Viale G. Cesare, 51/E-F-G 
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA 

Viale Ippocrate, 99 

LIBRERIA IL TRITONE 

Via Tritone, 61/A 


Ò 


(o, 


lei 


te) 
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LIBRERIA MEDICHINI 

Via Marcantonio Colonna, 68-70 
LA CONTABILE 

Via Tuscolana, 1027 

SORA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Abruzzo, 4 

TIVOLI 

LIBRERIA MANNELLI 

Viale Mannelli, 10 

VITERBO 

UBRERJA "AR" 

Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Piatrare 
LIBRERIA DE SANTIS 

Via Venezia Giulia, 5 


LIGURIA 


CHIAVARI 

CARTOLERIA GIORGINI 

Piazza N.S. dell’Orto, 37-38 

GENOVA 

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO 

Vla XII Ottobre, 172/R 

IMPERIA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI- DI VIALE 
Viale Matteotti, 43/A-46 


LOMBARDIA 


BERGAMO 

LIBRERIA LORENZELLÌ 

Via G. D'Alzano, 5 

BRESCIA 

LIBRERIA QUERINIANA 

Via Trieste, 13 

BRESSO 

LIBRERIA CORRIDONI 

Via Corridoni, 11 

BUSTO ARSIZIO 
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 
Via Milano, 4 

como 

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 

CREMONA 

LIBRERIA DEL CONVEGNO 
Corso Campi, 72 

GALLARATE 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento) 
LIBRERIA TOP OFFICE 

Via Torlno, 8 

LECCO 

LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI 
Carso Mart. Liberazione, 100/A 
LIPOMO 

EDITRICE CESARE NANI 

Via Statale Briantea, 79 

LODI 

LA LIBRERIA S.a.s. 

Via Defendente, 32 

MANTOVA 

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto 1, 92 

MILANO 

LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-GALABRESE 

Galleria Y. Emanuele II, 13-15 
MONZA 

LIBRERIA DELL'ARENGARIO 
Via Mapelli, 4 

PAVIA 

LIBRERIA GALASSIA 

Corso Mazzini, 28 

SONDRIO 

LIBRERIA MAG 

Via Caimi, 14 

VARESE 

LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO 
Via Albuzzi, 8 


Seguo: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 

Piazza Cavour, 4-5-8 
ASCOLI PICENO 

LIBRERIA PROSPERI 
Largo Crivelli, 8 
MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, 6 
PESARO 

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 
Via Mamali, 34 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 
LA BIBLIOFILA 

Via Ugo Bassi, 38 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M. 
Via Gapriglione, 42-44 
CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81-83 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE 1.G.A.P. 

Via Vittorio Emanuale, 19 
ALESSANDRIA 

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 
Corso Roma, 122 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 

Via Italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 

Plazza del Galimberti, 10 
NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 
Via Costa, 32 

TORINO 

CARTIERE MILIANI FABRIANO 
Via Cavour, 1#. 

VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 

Corso Mamali, 55 - Intra 
VERCELLI 

CARTOLIBRERIA COPPO 

Via Galileo Ferraris, 70 


PUGLIA 


ALTAMURA 

LIBRERIA JOLLY CART 

Corso V. Emanuele, 18 

BARI 

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 
Via Arcidiacono Giovanni, 9 
UBRERIA PALOMAR 

Via P, Amedeo, 176/B 
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI 
Via Sparano, 134 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 
Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 

LIBRERIA PIAZZO 

Corso Garibaldi, 38/A 
CERIGNOLA 

LIBRERIA VASCIAVEO 

Via Gubbio, 14 

FOGGIA 

LIBRERIA PATIERNO 

Via Dante, 21 

LECCE 

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmieri, 30 
MANFREDONIA 

LIBRERIA IL PAPIRO 

Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA IL GHIGNO 

Via Campanella, 24 

TARANTO 

LIBRERIA FUMAROLA 

Corso Italia, 229 


SARDEGNA 


© CAGLIARI 
LIBRERIA F.LLI DESSÌ 
Corso V. Emanuele, 30-32 
© ORISTANO 
LIBRERIA CANU 
Corso Umberto |, 19 
© SASSARI 
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 
LIBRERIA AKA 
Via Roma, 42 


SICILIA 


© ACIREALE 


LIBRERIA S.G.0, ESSEGICI S.a.s. 
Via Caronda, 8-10 
CARTOLIBRERIA BONANNO 

Via Vittorio Emanuele, 194 


è AGRIGENTO 


TUTTO SHOPPING 
Via Panoramica dei Templi, 17 


> CALTANISSETTA 


LIBRERIA SCIASCIA 
Corso Umbarto 1, 111 


© CASTELVETRANO 
GARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 


Via Q. Sella, 106-108 


È CATANIA 


LIBRERIA LA PAGLIA 

Via Etnea, 393 

LIBRERIA ESSEGICI 

Via F. Riso, 56 

LIBRERIA RIOLO FRANCESCA 
Via Vittorla Emanuele, 137 


È GIARRE 


LIBRERIA LA SENORITA 
Corso italia, 132-134 


© MESSINA 


LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Corso Cavour, 55 


© PALERMO 


LIBRERIA S.F. FLAGCOVIO 
Via Ruggero Satilmo, 37 
LIBRERIA FORENSE 

Via Maqueda, 185 

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Piazza V. E. Orlando, 15-19 
LIBRERIA MERCURIO LI.GA.M. 
Piazza S. G. Bosco, 3 
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO 
Viale Ausonia, 70 

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaermosa, 26 

LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Galletti, 225 


© S. GIOVANNI LA PUNTA 


LIBRERIA DI LORENZO 
Via Roma, 259 


© SIRACUSA 


LA LIBRERIA DI VALVO È SPADA 
Piazza Euripide, 22 


Ò TRAPANI 


LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, 8 

LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corso ltaila, 81 


TOSCANA 


© AREZZO 


LIBRERIA PELLEGRINI 
Via Cavour, 42 


© FIRENZE 


LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46/R 

LIBRERIA MARZOCCO 

Via de' Martelli, 22/R 
LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, B4-88/R 


> GROSSETO 
NUOVA LIBRERIA 
Via Mille, 6/A 

© LIVORNO 
LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedao, 23-27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Florenza, 4/B 

© LUCCA 
LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S. Paolino, 45-47 
LIBRERIA SESTANTE 
Via Montanara, 37 

O MASSA 
LIBRERIA iL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

O PISA 
LIBRERIA VALLERINI 
Via deì Mille, 13 

@ PISTOIA 
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macallè, 37 

© PRATO 
LIBRERIA GORI 
Via Ricasoll, 25 

4 SIENA 
LIBRERIA TICCI 
Via delle Terme, 5-7 

© VIAREGGIO 
LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


© TRENTO 
LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


© FOLIGNO 
LIBRERIA LUNA 
Via Gramsci, 41 

© PERUGIA 
LIBRERIA SIMONELLI 
Corsa Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

& TERNI 
LIBRERIA ALTEROCCA 
Corsa Tacito, 29 


VENETO 


© BELLUNO 
LIBRERIA CAMPDEL 
Piazza Martiri, 27/D 
© CONEGLIANO 
LIBRERIA CANOVA 
Via Cavour, 6/B 
O PADOVA 
LIBRERIA DIEGO VALERÌ 
Via Roma, 114 
IL LIBRACCIO 
Via Portello, 42 
© ROVIGO 
CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Plazza V. Emanusle, 2 
© TREVISO 
CARTOLIBRERIA CANOVA 
Via Calmaggiore, 31 
© VENEZIA 
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI 
EDITORIALI L.P.Z.5. 
S. Marco 1893/B - Campa S. Fantin 
© VERONA 
LIBRERIA L.E.G.1.S. 
Via Adlgetto, 43 
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G. Carducci, 44 
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 
Via Costa, 5 
© VICENZA 
LIBRERIA GALLA 1880 
Corso Palladio, 11 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso le Agenzie dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato In ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Pollgrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delie spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata delta parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma 8 
presso le librerie concessionarie, 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gonnaio a termine al 31 dicembre 1998 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, 
inclusi i supplementi ordinari: 
- annuale 


Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- 
ciale destinata alle leggi ed ai regolamanti 
reglonali: 


- semestrale 


Tipo AI - Abbonamento ai fascicoli della serle 


generale, inciusi | supplementi ordinari 
contenenti i provvedimenti legislativi: 


- annuale 


Abbonamento ai fascicoli della serie specia!lo 
destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 


altre pubbliche amministrazioni: 
- annuale 254,000 
138,000 


- annuale + 396.000 
- semestrale 220.000 


Abbonamento ai supplementi ordinari con- È nica 
tenenti i provvedimenti non legistativi: Compisto. Abbonamento ai fascicoli della 


- annuale 110.000 serie generate, inclusi i supplementi ordinari 
66.000 contenenti i provvedimenti legislativi e non 
legislativi ed ai tascicoli delle quattro serle 
speciali {ax tipo F): 
- annuale 1.045.000 
costituzionale: - semestrale 565.000 
- annuale 102.000 Tipo Fi - Abbonamento ai fascicoli della serle 
66.500 generale inciusl i supplementi ordinari 
contenenti | provvedimenti legisiativi e ai 
fascicoli delle quattro serie spaciali 


Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
dastinata agli atti dei giudizi davanti alia Corte 


Abbonamento ai fascico!! della serie speciale 

destinata agli atti dello Comunità europee: (escluso Î! tipo A2): 

- annuale L 260.000 - annuale 935.000 
. 143.000 495.000 


integrando con la somma di £_. 125.000 if versamento relativo al tipo dì abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si 
riceverà anche l'indice repertorio annuaie cronologico per materie 1998. 

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie spaciati /, Il e Ill, agni 16 pagine o frazione 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo delia /V serie speciale «Concorsi ed esamiu ; 2.800 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione e 1.500 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoti separati, ogni 16 pagine o frazione È 1.500 
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione 1.500 


Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
154,000 
1.500 


100.000 
8.000 


Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 
{Serle generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) 


Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settImanalt) 
Vendita singola: ogni mlcrofiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale 
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) 


N.8. — Per l'estero ì suddetti prezzi sono aumentati del 30%. 


PARTE SECONDA - INSERZIONI 


f prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli dalle annate 
arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio 
dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati 
riportati sulla relativa fascetta di abbonamento. 


Per Informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
abbonamenti «Bh» (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni li (06) 85082150/85082276 - inserzioni «@® (06) 85082146/85082189 
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